





How to use Parts Catalog 


1. This parts catalog contains the service parts information for the engine models listed on 
the “Engine Models Table” . 

2. This parts catalog contains the service parts information as of December, 2007. The part 
numbers аге subject to change without notice, 

3. In order to maintain the high quality of Isuzu engines, use of Genuine Isuzu Parts is 
recommended wherever and whenever service, maintenance or repairs arc required, 
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How to search for the Part Number 
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Engine Models Table 





A ; DISCONTINUED TYPE ENGINE 





ENGINE TYPE 


ი | 0 || I !! II | I / | | | | I | | | 
eS T T II. 
OL | || | | ICI III ET | | 
Евы 


: 

mE Ë 
чор 

ск | < о 
пе = 

Е |= Ë 
== 

“ЧЕ а 
Sle е 
LIZ = 
=: = =. 
— | == = 


= 
ж 
рл 
Ее 
ЖЕ 
ЗЕ 


SY4ROLSI9J 


APPLICATION 


pro НЕ 





НОЧНАЯ 

















A ; DISCONTINUED TYPE ENGINE 


ENGINE TYPE 
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How to refer to ID Plate 
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Q) Applied Date: Indicated in alphabetical characters on the ID Plate 
(A=0, B=1,C=2,D=3,etc.}. 
For example: 
March "96 D/ IG (Month/Year) 
9 6 


@ Engine Model Name: Individual model names is indicated. 


For example 1:A-4BG1TPG - TPG 
For example 2:UFABGITPG + TPG(UF) 


= — fe 
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El How to refer to the Parts Catalog 


1. How to interpret the illustration 


D CRANKSHAFT, PISTON AND FLYWHEEL =—— (2) 





(D FIG NO. 
À 3-digit (Х-ХХ) Figure Number has been assigned to every section/illustration of the 
catalog. 
The first digit of the Figure Number identifics the primary catalog section. 
And the second and third digits identify the subsections. 
EXAMPLE:0-15 = Engine (0); Crankshaft, Piston and Flywheel (15). 
Tf the chapter contains more than one section, each section is identified with an 
alphabetical character. 
EXAMPLE :0-154, 0-158, 0-15С. etc. 


@ ILLUSTRATION TITLE 
The first line of the title contains a generic name(s} for the item(s} illustrated. 
The second line of the title identifies the specific application; т.е. engine model, 
type of transmission, сіс. 


@ KEY NUMBER 


The Key Number connects the illustrated part to the appropriate text. 
Items identified with a “NSS” (Not Serviced Separately) аге по! available individually, 
however, they may be available as part of an assembly. 


@ ASSEMBLIES, KITS, SETS AND THEIR COMPONENTS 

Assemblies, Kits and/or Sets are shown within a frame/box. Also shown within the frame/ 

box are any components included with the assembly, Kit or Set. 

EXAMPLE: Key No. 84 includes Key No. 86/88 and the connecting Rod and Cap which arc 
notsupplied individual ly. 

EXAMPLE: Key No. 8/9 includes Key No.42 and those ilems identified with an asterisk(*). 
Items identified wilh no key number may only be available in an assembly, Kit 
or Set. 

© SEE FIG NO. 

Items shown as a point of reference are not identified with a Key Number. These items 

are shown because of the way they fit within the iflustration. They are described in 

more detail in another section of the Catalog 


The applicable catalog section is shown next to the illustration. 


2. How to interpret the Text 


There are two different styles of text. One is used to identify general parts and the 
other identifies the components of a particular assembly. 


{General Parts) (Component parts fer a particular ASM) 
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@ FIG NO. 
Already explained on a previous page. 
In the same Fig no., when more than 50 engine models or assembly part numbers exist, new 
texts with new Fig no. with alphabetical suffix as shown below is newly added. 
(Number of column is limited under 50 items) However, illustration is not newly added. 
{Fig no. for text: 0-104, 0-108 ------- ) 


@ TITLE 


Already explained on a previous page. 


@ KEY NUMBER 
The combination of the Figure Number and Key Number identifies a particular part. 
For example, Figure Number 0-10 and Key Number | combines to identify “COVER, HEAD” . 
This combination of the Figure Number and Key Number (1.0. 0-10-1) will be used to 
identify the “COVER:HEAD” . in ali parts catalogs. Key Numbers, therefore, may not be 
listed consecutively. 

(4) DESCRIPTION 


The actual description of the part is listed first then the location of the parl. 





EXAMPLE: Cover i Cylinder Head 
Name Location 


© PART NUMBER 


Used lo identify a specific part. 


(б INTERCHANGEABILITY 
Superseding part numbers are listed directly below the old part number 
An alphabetical character! 1.6. “A” or "С" , is used to indicate the type of 
interchangeability that exists between the old and new part number. I£ an alphabetical 
character is not shown then these part numbers аге not interchangeable. 


EXAMPLE: Part. No. ITC 
(014) · 001-0 C [001-0 is replaced by 002-0 with the 
(Now) · -002-0 interchangeability of “С” | 


ы 


А” = Totally interchangeable. Either part number may be used. 
"С" = The new part number will replace the old part number, however 
the old part number will not replace the new part number. 


@ APPLICABLE PERIOD 
Indicated by the vear and month (i.e. 9202 = February 1992). 


@ SIDE 


Indicated whether the item is installed on the left or right side of the engine as 
viewed from Flywheel. 


(9) QUANTITY 
The quanlity of the part per that particular application for one engine is indicated. 
As to the component of a particular Assembly, the quantity per one assembly is 
indicated. In those cases where the required quantity is unknown (i.e. shims}, “AR” 
(As required) will be indicated. 


40 APPLICABLE MODEL 


The engine model to which the item is applicable will be indicated. 


4) REMARKS 


Any additional information pertaining to the characteristics of the item; 1.6. size, 
shape, color, Engine No. etc. will be listed in the Remarks Column. 


12 ILLUSTRATION REMARKS 


When two or more items are identified by the same Key Number, an alphabetical character 
(ice. “А”, "В" , “С” etc) will be used to identify the part number to the applicable 
illustration. 


ASSEMBLY [ASM] PART NUMBER 
Assembly part number will be indicated. 


- 10 - 


Abbreviation List 


DEFINITION 


ABBREVIATIONS DEFINITION | ABBREV АТ LONS 
A 


CYLINDER BLOCK 
CLUTCH 
COMPRESSOR 
COMB | NATION 
COMPLETE 


DIRECT CURRENT 

DIAPHRAGM 

DIFFERENT | AL 

EXHAUST GAS RECIRCULATION 


ENGINE NUMBER 
EXPORT 

FIGURE NUMBER 
FLEX | BLE 
FRONT 

FORWARD 

GRAN 
GENERATOR 


INSIDE DIAMETER 
IGNITION 

INCLUDING 

INJECTION 

INLET 

IDLE SPEED CONTROL 
JIDOSHA BUHIN KOGYO CO. 
KILOGRAM 

KILOMETER PER HOUR 
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NIHON OIL SEAL СО. 
NOT PART NUMBER 
NIPPON PISTON RING CO. 
NIPPON SHEET GLASS СО, 
NOT SERVICED SEPARATELY 
NIHON SEIKO CO, 

TOYO BEARING CO. 
OUTSIDE DIAMETER 
OPTION 

OVERS | ZE 

POSITIVE CRANK CASE 
VENTILATION 

PLAIN 

PRECOMBUSTION CHAMBER 
PROPELLER 

POWER STEERING 

POWER TAKE OFF 

QUICK ON START 
QUANTITY 

QUADRANT 

RADIATOR 

REGULATOR 

RETAINER 

REVERSE 

RIGHT HAND 

REAR 

REARWARD 

SPEED 

SPRING 

STANDARD 

SWITCH 





ABBREVIATIONS 


DEF INI FION 
TIMING INJECTION CONTROL 


UNDER SIZE 
UPPER 
VOLT 
VACUUM 


| АВВРЕМ | АТ10М5 DEFINITION 
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ALPHABET | CAL 
INDEX 








ALPHABETICAL INDEX 


PART NAME 





ACTUATOR; ENG STOP ; МАС PUMP 


ADAPTER: EYE BOLT, FUEL FEED PUMP р ACL 
: EYE BOLT, PUMP HSG 
1 GOV HSG, INJ PUMP 


; GOVERNOR, INJ PUMP ; ADAPTER, GOV HSG, INJ PUMP 
; OIL FILTER ; ADJ 


> DIL PRESSURE SWITCH ; AIR BLEED, INJ PUMP 
AIR BREATHER 


ADAPTER; PRESS UNIT & SW + BREATHER PIPE 
AMMETER > BAG CAP 


АВМ; ROCKER ; ВАКТ 


ARMATURE; STARTER 

BAFFLE; ACL 1-30A ‚ ВАКТ FIX 
1-30B 

BAFFLE; BREATHER, TAPPET CHAMBER CO 0-12А > BRKT FIX, GOV 


0-128 > BRAT ТО ACL 

0-124 

0-128 ; BRAT TO AIR BREATHER 
BALL; PINION, STARTER 0-65 
BALL; STEEL, BODY, OIL FILTER 0-508 + BRKT TO C/BL 


BAND; ACL 1-30A i ВАКТ TO GEAR CASE 
1-308 1 ВАКТ ТО ¿NJ PUMP 
BARREL АЗЫ; ІК 8-25А 
8-25В 
BEARING UNIT; WATER PUMP 0-304 ; ВАКТ, ENG CONT CABLE 


0-308 1 BRKT, FUEL FILTER 
> ARMATURE, STARTER 0-65 
$ СМУЗНЕ ЕНТ, 18.) PUMP 0-89 1 CABLE CLIP 
1 CM/SHF ВА, IN. PUMP 0-80 ; CASE 
; GEAR 0-20А 


0-208 ; CENTER, FUEL FILTER 
; GEAR SHAFT STARTER 0-65 CENTER, ОП. FILTER 
+ IDLE GEAR 0-204 ; CLIP 

0-208 
; PILOT, ТОР GEAR SHAFT 0-15А 


0-15B 
POWER DRIVE SHAFT 2-018 
0-66 
0-81 ; CLIP FIX OIL PIPE 
BELT; COOLING FAN 0-334 


0-338 1 CLIP, HARNESS 

BLOCK ASM; CYL 0-12А i ELIP,OIL COOLER HOSE 
0-тав > CLU COVER 

BLOCK; REG, GEN 0-66 

BLOCK; SHIFT, CLU 2-018 + CLU SHAFT 


BODY; FUEL FILTER 0-41B ; CM/SHF GEAR 
BODY; OIL FILTER 0-504 

0-50B CONNECTOR, BREATRER HOSE 
BODY; OIL FILTER & OIL COOLER 0-50A 

0-508 ; CONNACD 





PART NAME 


+ CONNROD 
i CONT RACK, INJ PUMP 
; COOLING FAN 


; COVER 


; COVER FIX,GOV COVER 
; COVER TO BODY 


| COVER TO G/BL 


COVER TO CASE 


COVER ТО HSG 
COVER, DIL PUMP 


; CR/SHF PULLEY 


1 CRANKCASE ТО C/EL 


; CYL HD TO BLOCK 


: DELIVERY, МАС PUMP 


1 DIAPH 


1 DISTR PLUG, INJ PUMP 


: DRIVE GEAR FIX, INJ PUMP 
: ENG FOOT 


> ENGAGE SW FIX, STARTER 
; БАН МАМЕ 


i EYE 


; ЕУЕ,РИЄ INL, FEED PUMP 
; EYE. FUEL INL, INJ PUMP 


; EYE, FUEL OUTLET, FEED PUMP 

: EYE, FUEL PIPE ТО SEDIMENTER 
1 EYE, NOZZLE HOLDER 

; EYE,OIL COOLER TO HOSE 


; EYE,OIL FEED, INJ PUMP 
у EYE,QIL PIPE 


: FAN GUIDE 


ALPHABETICAL INDEX 


PART НАНЕ 


; FRT COVER TO HSG 

; РАТ PLATE 

5 FUEL CUT VLV, IHJ PUMP 
: FUEL FILTER 

i FULL LOAD STOPPER, GOY 


; GEAR BOX 


GEAR CASE 


> GEAR TO COUPLING 


; GEN 

; СЕМ BRKT 

; GOV COVER 

; GOV COVER, INJ PUMP 
; GOV HSG 

; GOV HSG, INJ PUMP 

; GOV LEVER 

; HANGER 

; HD COVER 


+ HSG 


i HSG TO HD 


+ IBLE GEAR SHAFT 


; IBLE PULLEY 


JOINT, FEED PIPE 


i JOINT, FUEL FILTER 


1 JOINT, LEAK OFF PIPE 

; JOINT, PRESSURE TAKE ОБЕ 
; LK PLATE 

; OIL CONN, VAC PUMP 

; OIL COOLER 


; OIL COOLER TO BODY 
; OIL FILLER 


OIL FILTER 


OIL PAN 


; OIL PIPE,GEAR CASE 





BOLT; OIL PIPE - CAP, STOP LEVE 


PART NAME 
; OIL PIPE, GEAR CASE 
« DIL PIPE,OIL JET 
; OIL PUMP 
i PCY CLIP TO INT THROTTLE 
; PIVOT, СОМ LEVER 
1 POINTER FIX 
; PULLEY 
| RAD GUARD 
; RETURN SPRING, GOV 
л ROD, RAD 
; BR PLATE ТО G/BL 
; START SPRING PLATE, GOV 
1 STARTER 
; STAY 
1 STAY ТО ВАКТ 


; STAY, ACL 


+ STIFFENER 


: THROUGH, GEN 
; THROUGH, STARTER 


; THRUST COLLAR 
; THRUST PLATE TO C/BL 


1 WATER PIPE 


i WATER PUMP BODY 


> WATER PUMP TO C/BL 


BOLT; WING, ACL 
BRACKET; ACL 


BRACKET; ACL, РАТ 


; ACL. АВ 


; ADJ SCREW, GOY 
; CENTER STARTER 


+ CONT CABLE SUPPORT 
1 CONT CABLE, GOV 

; ENG CONT & FUEL CUT 
; FUEL FILTER 


ALPHABETICAL INDEX 


PART NAWE 


HOSE 


HSG & TIMER, INJ РОМР 


y IDLE PULLEY 


1 INJ PUMP HSG 
3 INJ PUMP ТО C/BL 


1 OIL COOLER 
+ ROCKER SHAFT, INTER 


> SOLENOID ММ 


BREATHER; AIR 


BRUSH; (-), STARTER 
BRUSH; (+), STARTER 


BRUSH; GEN 

BUSHING, CASE TO SHAFT 
BUSHING; CLU SHAFT 
BUSHING; CONNROD 


BUSHING; CONT SHAFT, GOV COVER 
BUSHING; ENG CONT LVR 


BUSHING; GOV LEVER 
BUSHING; GOV SHAFT, H5G, INJ PUMP 


BUSHING; RR COVER, GEN 

BUSHING; SWIVEL LEVER, БОМ 
BUSHING, TAPPET ROLLER, INJ PUMP 
CABLE; ENG CONT 

CABLE; ENG STOP ACTUATOR 


CABLE: FUEL CUT 
CABLE, STARTER EARTH 


САМ; DISC, PLUNGER, IM. PUMP 
CAMSHAFT 


CAMSHAFT; INJ PUMP 
CAP NUT; ADJ LEVER 
; ACL 
+ GOV SLEEVE, INJ PUMP 


5 LOCK NUT, ADJ SCREW 


i NIPPLE 
; OIL FILLER 


‚ RAD 


1 RUBBER 
+ STOP LEVER SPRING, GOV 





PART NAME 
CAP; TERMINAL, BATFERY CABLE 
CARTRIDGE KIT; FUEL FILTER 
CASE ASM; ACL 
CASE; FUEL SEDIMENTER 
CASE; OIL STRAINER 
CASE; PINION, STARTER 
CASE; TACHOMETER DRIVE 
CASE; TIMING GEAR 


CENTER; WATER PUMP 


СІ АМР 
CLEANER ASM; AIR 
CLIP; ACL 
: BYPASS HOSE 
+ CAP 
1 CONNECTOR 
; ENG CONT 
; ENG HARNESS, TAPPET COVER 
; FUEL PIPE 
; FUEL PIPE, LEAK OFF 
; GOV 
i GUIDE TUBE 
1 HARNESS 


; HOLDER PIN, TIMER, INJ PUMP 
; HOSE 


; HOSE,OIL COOLER 
> HOSE, PCV 
‚ INJ PIPE 


| PCY HOSE 


; PCV HOSE, GIL PAN 

; PINION STOPPER STARTER 

> PIPE ТО PIPE 

; RUBBER HOSE 

; RUBBER HOSE, AIR BREATHER 


; RUBBER HOSE, BREATHER 


ALPHABETICAL INDEX 


PART NAWE 
CLIP; RUBBER, HOSE, ОП. COOLER 
; SHUTTER CONT 
; THROTTLE BODY CONT CABLE 
VAC PIPE 
WATER HOSE, RAD 


CLIP; WIRE, GEN 
CLUTCH ASM: PINION, STARTER 


CLUTCH; PINION, STARTER 
COCK; DRAIN, WATER 


$011; FIELD, STARTER 
COLLAR; CONT SHAFT, GOV 


COLLARS INSULATOR, ACL 
COLLAR; SPLIT 

COLLAR; SWIVEL LEVER, GOV 
COLLAR; THRUST, IDLE GEAR 
CONDENSER; GEN 

CONNECTOR: FUEL FAL, NGZZLE HOLDER 
CONNECTOR; GEN 

CONNECTOR; GLOW PLUG 
CONNECTOR; OIL PRESSURE 
CONNECTOR; OIL RETURN HOSE 
CONNECTOR; VAC PUMP 


CONTROL ASM; ENGINE 


COOLER ASM; OIL 


COUPLING АЗМ; INJ PUMP 


COUPLING; INJ PUMP 
COUPLING; INJ PUMP DRIVE 


COVER ASM; ACL 


COVER ASM; РАТ, GEN 

COVER ASM; ВЯ, GEN 

COVER SET; BUST ENGAGE SW STARTER 
COVER; CYL HD 


COVER; DUST 
1 END, RR COVER, GEN 
; FELT WASHER, ROTOR, GEN 
3 ЕКГ С HSG 
1 FRT,PUMP HSG 





: РЕТ, МАС PUMP 
; FUEL FEED PUMP 
; FUEL FILTER 


; GEAR CASE 


; GOV COVER 
; GOY НОО 


; GOV HSG, INJ PUMP 
; HOLE 


; HSG, INJ PUMP 
; HYDRAULIC PUMP 


; OIL FILTER 
; OIL PUMP 


: PLATE, СЦ HSG 

; BR COVER STARTER 

; АВ, GEN 

; RUBBER, STARTER 

1 SUPPORT RUBBER, ENG FOOT 
; TACHOMETER DRIVE 

; TAPPET CHAMBER 

; TB SHAFT 


> TIMER, ¿NJ PUMP 
> TIMING, CHECK HOLE 


; UPR, SEDIMENTER ASM 
; WATER РИМР 
CRANKCASE 


CRANKSHAFT 


CUPI ACL 


CUP; SEALING 


CUP; SEALING CAM END 
CUP; SEALING OIL GALLERY 


CUP; SEALING, СИВ. RR 


CUP; SEALING, CYL HEAD 


CUP; SEALING, TAPPET CHAMBER 


ALPHABETICAL INDEX 


038 


251 
004 
020 


020 
027 
027 
027 
001 


001 
090 
090 
097 
097 


101 
101 
102 
102 


50 
264 
268 

23 


PART NAME 
DAMPER; CAM DRIVE, INJ PUMP 
DIAPHRAGM; GOV 


DIODE: GEN 
DISC; CLUTCH 


DISC; DRIVE, INJ PUMP 
DISTANCE 

DOWEL; C/BL TO HD 
DRIVE ASM; POWER 

DUCT; WATER, C/BL 

ELBOW: TACHOMETER DRIVE 


ELEMENT KIT; FUEL FILTER 


ELEMENT; BRASS WOOL 
ELEMENT; OIL FILTER 
ENGINE ASM; PARTIAL 
EYE: SPR ENG CONT 
EYE; SPR, SHUTFER 
EYE; SPR, ТВ SHAFT 
FAN; COOLING 

FAN; GEN 

FILLER; ОН. 

FILTER & COOLER ASM; OIL 
FILTER ASM; FUEL 


FILTER ASM; OIL 


FILTER; ACL 


FLANGE; TIMER, ING PUMP 
FLOAT; SEDIMENTER 


FLYWEISHT ASM; GOV 
FLYWEISHT; TIMER, INJ PUMP 
FLYWHEEL 

FOOT; ENG 

FORK; SHIFT, CLU 

FORK; SHIFT, GOV 


FUSIBLE LINK 
GASKET 


GASKET SET; ENG HD OVERHAUL 


GASKET SET; ENG OVERHAUL 





PART NAME 


GASKET SET; ENG OVERHAUL 


GASKET; 


GASKET; 


GASKET; 


ADAPTER 


ADAPTER ТО HOSE 


ADJ SPRING CAPSULE, GOV 


; AIR BREATHER 


; AiR BREATHER TQ PIPE 
i BLEED BOLT, (МУ PUMP 


; BODY TO COVER 

: BOLT TO CASE, FUEL FILTER 

; BOLT, DISFR PLUG, INJ PUMP 

; BREATHER PIPE, ТАРРЕТ СНАМВ 


; ВАКТ TO HSG 

; BUSHING, GOY COVER 

s CAP NUT 

: CAP NUT, NOZZLE HOLDER 


; CAP МЛ, GIL PiPE 


; CASE TO BODY, FUEL FILTER 
; CASE TO COVER 


CENTER BOLT 


; CONNECTOR 


; CONT SHAFT, СОМ 


; COOLER TO BRKT 


; COVER 


COVER FIX BOLT 


COVER ТО Ворт 


í COVER ТО СИВ 


; COVER ТО GOY COVER 
; COVER TO HSG 


; COVER ТО HSG, GOV 
| COVER, CRANKCASE 
; CYL HD 


; DELIVERY YLY, INJ PUMP 


| DISTR HD, INJ PUMP 
; DISTR PLUG, INJ PUMP 
i DRAIN PLUG 


ALPHABETICAL 


INDEX 


: DRAIN PLUG & CONNECTOR 


ELBOW 


; ELEMENT 


; EXH MANIF 


; EXH MANIF TO HD 


ı EXH PIPE 

| EYE BOLT, INJ PUMP 

: EYE BOLT, INL, FUEL FEED РИМ 
‚ EYE BOLT, OIL PIPE 


; EYE BOLT, OUTLET, FUEL FEED 


EYE JOINT 


; FAT COVER ТО HSG 
; РАТ COVER, VAC PUMP 
s FAT PLATE ТО C/BL 


; FUEL FEED PUMP, INJ PUMP 


FUEL PIPE 


; GEAR CASE TO C/BL 


; GEAR CASE TO COVER 


GASKET; 
GASKET; 


GASKET; 


GASKET; 


GOV SHAFT, INJ PUMP 
СОМ ТО INJ PUMP HSG 


GUIDE TUBE, OIL LEVEL GAUGE 
HD COVER 


HD TO COVER 


; HSG PLUG 
+ HSG TO AR COVER 
; INJ PUMP 


GASKET; 


GASKET; 


GASKET; 


GASKET; 
GASKET; 


INL CONNECTOR, NOZZLE HOLDE 
INL PIPE 


INT SHUTTER TO INL PIPE 


JOINT BOLT, LEAK OFF PIPE 


LEVER SHAFT 
MAS МУ, INJ PUMP 


1-45A 
1-45А 
0-204 
0-208 
0-41В 


1-304 
1~30B 
0-27A 
0-27B 
0-27А 


0-278 
1-508 
0-80 
0-84 
0-52А 


0-526 
0-84 

0-35А 
0-358 
1-454 


0-80 
0-66 
9-20А 
0-208 
0-80 


0-42А 
04428 
0-204 
0-208 
0-20А 


0-208 
9-20А 
0-20B 
0-81 
0-81 


0-13A 
0-13B 
0-10А 
0-10B 
0-10А 


0-108 
0-80 

2-01В 
0-86А 
0-86B 


0-40А 
0-40B 
0-25А 
0-258 
0-25А 


0-25B 
DADA 
0-408 
0-81 
0-81 


KEY 





ALPHABETICAL INDEX 


SKET; OIL CO — GUIDE; МУ 
PART NAME PART NAME 


GASKET; OIL COOLER 0-508 GASKET; SPRING CAPSULE CAP, GOY 
0-508 1 SWIVEL LEVER, GOV 
GASKET; OIL FEED BOLT, iNJ PUMP 0-80 $ ТИМ 
GASKET; OIL FILLER 0-52А 
0-52B ; THERMOSTAT HSG 


s OIL FILTER ТО САВ. 0-50А 
0-50В : TIMER COVER, IN} PUMP 
z GIL PAN TO BRG CAP 0-13A GASKET; TIMING GEAR CASE 
0-138 
Р OIL PAN TO C/BL 0-134 GASKET; UPR COVER, SEDIMENTER 


0-138 GASKET; VAC PUMP 

; ОП PIPE 0-52A GASKET; МУ 
0-52B 

; OUTLET PIPE ТО HSG 0-314 GASKET; УУ, OVERFLOW 
0-318 


; OVERFLOW МУ 0-41А GASKET; WATER PUMP BODY BOLT 
0-418 

1 OVERFLOW МУ, ЇМО PUMP 0-80 GASKET; YOKE, STARTER 
0-80 GAUGE; OIL LEVEL 

> PISTON PLUG, FUEL FEED PUMP 0-84 


3 PIVOT BOLT, GOV LEVER 0-81 GAUZE; ОП. STRAINER 
; PLUG 0-134 
0-20A GEAR ЗЕТ; OIL PUMP 
0-208 
0-20А ; CLU STARTER 


0-208 ; CH/SHF 
0-25А 
0-31A 1 COUPLING 
: PLUG TO HSG 0-81 
: PLUG, CUT OFF 0-50A : CR/SHF 


0-508 
i PLUS, FUEL FEED PUMP 0-84 1 DRIVE 
; PLUG, OIL DRAIN 0-50A 

0-50B i DRIVE. INJ PUMP 
> PLUG, OIL FILTER 0-504 


0-50B ; GOV DRIVE, INJ PUMP 
; PLUG, DIL GALLERY, C/8L 0-12А ; IDLE 

0-12В 
3 PLUG, OIL НТВ 0-134 + IDLE, PTO 

0-13А 


0-13B ; PTO 
5 PLUG, WATER PIPE HOLE 0-31А 
0-31B ; RING 
; PRIMING PUMP, FUEL FEED PUM 9-54 
3 PUMP TO C/BL 0-30А GENERATOR ASM 


0-308 

3 REGULATING МУ, [NJ PUMP 0-84 GOVERNOR ASM; ІК.) PUMP 
0-84 GUARD; RAD 

s RETURN PIPE, NOZZLE HOLDER 0-40A 
0-408 1 FAN 


; ROCKER ОН. FEED PIPE 0-524 
0-528 : FAN, GEN . 
1 ROTOR, GEN > TAPPET, FUEL FEED PUMP 
; ВА COVER, STARTER ; TAPPET, INJ PUMP 
: SENSOR ТО CASE ЯМ 





PART МАМЕ 


GUIDE, VLV 
HANGER; ENG, БАТ 


HANGER; ENS, ВА 


HARNESS; CABLE, ОП. PRESSURE 
HEAD ASM; CYL 

HEAD ASM; DISTR, INJ PUMP 

HOLDER ASH; NOZZLE 

HOLDER; BRUSH STARTER 

HOLDER; BRUSH, GEN 

HOLDER; DELIVERY МОМ, INJ PUMP 
HOLDER; РУМЕ ОНТ, TIMER, INJ PUMP 
HOLDER; GOY FLYWEIGHT, INJ PUMP 


HOSE; CONNECTOR, ENG ТО PIPE 
HOSE; PCV 


; RUBBER BREATHER 
RUBBER, CONN TO GIL PAN 
; RUBBER, CONNECTOR ТО UNION 
; RUBBER, COOLER TO PUMP 
; RUBBER, FUEL LEAK 
‚ RUBBER, TAPPET CHAMBER ТО CON 
; RUBBER, МАС PUMP RETURN 
i SEDIMENTER 
; THERMO МУ TO OIL COOLER 
+ WATER DRAIN, C/BL 


; WATER, BY-PASS 


; WATER, OVERFLOW, RAD 


; WATER, RAD IHL 


HOSE; WATER, ЛАО OUTLET 


HOURMETER 
HOUSING ASM; PUMP, FUEL INJ 
HOUSING; CLU, WBUSHING 


HOUSING? FLYWHEEL 
HOUSING: FUEL FEED PUMP 


HOUSING: GOY, INJ PUMP 
HOUSING; PUMP, FUEL INJ 


ALPHABETICAL INDEX 


PART NAME 
HOUSING; THERMOSTAT 


IMPELLER; GOV HSG, INJ PUMP 
IMPELLER; WATER PUMP 


INDICATOR; ACL 


INDICATOR; GLOW PLUG 
JOINT: BALL, ENG CONT 


JOINT; EYE, FUEL SEDIMENTER 
JOINT; HOSE, GOV 

JOINT; HOSE, HSG 

JOINT: JAW. CONT CABLE 
JOINT; THERMOSTAT 


; CAM GEAR SET 


; DRIVE GEAR, INJ PUMP 
FEATHER 


; FEATHER, CLU SHAFT 
; FEED PUMP, INJ PUMP 
| FLYWEIGHT, GOV 

: ROTOR, GEN 

; STARTER SW 


i SWIVEL LEVER, GO¥ 
1 WOODRUFF, CR/SHF 
1 WOODRUFF, SHAFT 


LAMP ASH, PILOT, RED 
LEVER ASMI ENG CONT 


LEVER ASM: GOV, INJ PUMP 
LEVER АЗИ; GUIDE, GOV 


LEVER ASM; TENSION. GOV 


GUIDE; МУ — LIMITTER; GOV 
KEY 


0-31A 
0-31B 
0-8] 

0-30А 
0-308 


1-308 
1-308 
8-26А 
1-01A 
1-018 


1-454 
0-81 
0-81 
1-01B 
0-504 


0-50B 
0-14А 
0-148 
0-80 

2-018 


2-018 
6-80 
0-81 
0-66 
8-254 


8-258 
0-81 
0-15А 
0-158 
0-81 


8-26B 
1-014 
1-01B 
0-81 
0-81 


0-81 


; PA”, SHAFT MOTION, INT SHUTTE 0-354 


> CONT 
> ENG CONT 


; GOV 


; LOAD CONT, GW 
; POWER DRIVE SHIFT 
; SHAFT ТО CABLE 


; SHIFT FORK SHAFT 
> SHIFT, STARTER 

3 SHUTTER CONT 

+ SPD ADJ, GOY 

+ STOPPER, GOY 


; SUPPORTING, GOV 
: TB SHAFT 


; ТВ STOPPER 
LIMITTER: GOV CONT 


0-81 
1-01A 
1-018 


9-81 
0-81 
0—81 
2-018 
0-35А 


2-01Б 
9-65 
0-354 
0-81 
0-81 


0-81 
0-35A 
0-358 
0-35А 
0-81 





ALPHABETICAL INDEX 


PART NAME 


LINER SET: ENG CYL 0-124 NUT 
0-128 NUT SET; PULLEY. GEN 
LINER; C/BL 0-124 NUT; ACL 
0-12B 
LINK; LEVER TO CONT RACK, GOY 0-81 NUT; ADJ SCREW LK, IM) PUMP GOV 


LOCK; THRUST NUT 2-018 

MANIFOLD; EXHAUST 0-27А , ADJ SCREW, LK 
0-27B 

MANIFOLD; INL 0-254 1 BALL JOINT 
0-25B 


METAL КІТ; CRANKSHAFT, STANDARD 0-154 BREATHER ТО BRKT 

0-158 САР, ADJ SPRING CAPSULE, СОМ 
METAL KIT; CRANKSHAFT, U/S=0. 25 0-15А ; CAP, NOZZLE HOLDER 

0-158 
METAL KIT; CRANKSHAFT, U/S=0, 50 О-ТБА ; CLIP 


0-158 CLU SHIFT FORK 
METAL SET; CONN ROD, STANDARD 0-15А CONNROD 
0-15B 
METAL SET; CONN ROD, U/S=0. 25 0-154 ; CONT LEVER FIX, GOV 
0-158 ; CORE TO BODY 


METAL SET; CONN ROD, U/S=0, 50 0-15А 
0-15B 3 COUPLING FIX, INJ PUMP 
METAL; CENTER BRKT, STARTER 0-65 
METAL; CLU STARTER 0-65 ; COVER 
METAL; СМ/ЗНЕ 0-12A 


0-128 + DIAPH 
METAL; PINION CASE STARTER 0-65 + DRIVE GEAR FIX, INJ PUMP 
METAL: RR COVER STARTER 0-65 1 ENG STOP LEVER, GOV 
METER ASM; TACHO 8-21A i EXH PIPE 

8-21B 


METER; OIL PRESSURE 8-21A > FLYWEIGHT FIX, GOV 
8-218 ; FUEL FEED PUMP FIX 
METER; THERMO 8-21A ; GEN 
8-21B 
NIPPLE; BREATHER 0-10А ; GEN ҒАМ COVER 


0-108 1 GOV SHAFT, INJ PUMP 
NIPPLE; BREATHER HOSE. TAPPET COVER 0-124 ; HANGER 

0-128 HSG 
NIPPLE; GREASE 2-01B 
NIPPLE; GREASE, TACHOMETER DRIVE 0-204 ; HSG BRKT, INJ PUMP 


0-708 

NIPPLE: INJ PUMP 0-12А ; IDLING CONT SPRING, СОУ 
0-12B ; INL PIPE 

NIPPLE; OIL FEED 0-124 
0-128 ; LINK ROB 


; OIL PAN TO BREATHER 0-138 
; OIL PRESS WARNING SW,C/BL 0-12A i LK 
; WATER DRAIN 0-12А ; LOCK, GOV 
0-12B + МТС BRKT FIX 
NOZZLE АЗИ; ІМ. DADA ; NOZZLE RET, NOZZLE HOLDER 


0408 
NOZZLE; HEAT SHIELD 0-404 ; POWER DRIVE 
0-40B ; PULLEY, GEN 
NOZZLE; INJ 0-40А > RECTIFIER, GEN 
0-408 ; SHAFT 
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ALPHABETICAL INDEX 


PART NAME 


МЛ; SHAFT 0-12B 
BYPASS 0-314 

> SHIFT LEVER PIN STARTER 0-318 

; STARTER ; CRANKCASE 0-13А 
0-13B 


; STAY, ACL i DRAIN RR COVER STARTER 0-65 
y БН 1-508 

1 SUPPORT RUBBER, ENG FOOT ; FUEL INJ PUMP 0-80 

; TB FUEL OVERFLOW РАТ, INJ PUMP 0-86А 
1 FUEL, FUEL FILTER ТО INJ PUMP 0-424 


: TB SHAFT 0-428 

FUEL, INL 0-424 
: TERMINAL 0-42B 
; THRUST FUEL, NOZZLE LEAK OFF 0-404 
; TIMER FLANGE, INJ PUMP 0—40В 


‚ МУ $ INJ NO, 1 G-ACA 

; WING, ELEMENT 0-40В 
INJ NO. 2 D-A0A 

PAN ASM; GIL 0-40B 
INJ NG. 3 0-40А 


PICKUP; INJ PUMP 0-408 
PIECE: DIST HANGER INJ NO. 4 0-404 

0-408 
PIECE; БІЗТ,ТВ SHAFT PIPE; INL 0-25А 
РИМ; C/BL ТО CRANKCASE 0-25B 


PIPE; SIL,C/BL TO HD, ROCKER DIL FE 0-52А 

РІН; FLYWHEEL 0-528 
PIPE; CIL.C/BL ТО VAC PUMP 0-52А 

0-528 

PIPE; OIL, COOLER TO OIL GALLERY 0-52B 


PIPE; OIL, FILTER TO COOLER 0-528 

; FLYWHEEL HS6 PIPE; OIL, GEAR CASE 0-82А 
0-528 

; GUIDE, PLUNGER SPRING PIPE; OIL. INJ PUMP ТО СИВ 0-52А 
г HOLDER РІМ, ТІМЕН, INJ PUMP 0-52B 


1 ЈАН JOINT PIPE; ОҢ.О JET 0-52А 
: PISTON PIPE; OIL, OIL PUMP 0-52А 

0-528 
; ВЕТ PIPE; VINYL, МАС ТАКЕ OFF 0-25A 
; ROLLER HOLDER, TIMER, INJ PUMP 0-258 


; SHIFT LEVER STARTER PIPE; WATER OUTLET 0-31А 
; SPLIT 0-316 
PISTON 0-15А 
> SPLIT, DIAPH 0-15B 
; SPLIT, SHAFT PISTON; FUEL FEED PUMP 0-84 


; SPR PISTON; TIMER, INJ PUMP 0-85 

1 TAPPET ROLLER, FUEL FEED PUMP PLATE ASM; PRESSURE, CLU 2-01A 
: TAPPET ROLLER, INJ PUMP 2-018 
+ TENSION LEVER, СОМ PLATE; ADJ 0-33А 
1 TIMING GEAR CASE 0-33B 


PLATE; BREATHER, HD COVER 0-104 

PINION; CONT SLEEVE, {NJ PUMP 0-108 
PIPE; BREATHER PLATE; DIST, CRANKCASE 0-134 
0-13B 

PIPE; BREATHER FAPPET CHAMBER PLATE; FRT,C/BL 0-20А 





> FRT.C/BL 
i LK 


1 LX, DELIVERY М.У HOLDER 
; NUT LOCK, TIMER, INJ PUMP 
; ВЯ, C/BL 


i START SPRING, GOV 
1 THRUST 
PLUG ASM; DISTR, INJ PUMP 
PLUG; ADAPTER 


PLUG; BODY, OIL FILTER 


: CLOSING, СОМ SLEEVE 


1 COVER 
; CRANKCASE 
; CYL HD 


: DRAIN 


; DRAIN, FUEL FILTER 
; DRAIN, OIL 


; DRAIN, SEDIMENTER 
: DUST COVER 

> FLYWHEEL HSG 

; GLOW 


; 60У 
; HOT 


1 H$G 


> HSG, INJ PUMP 
+ HTR 


+ LEVER SHAFT, GOV 
; LEVER SHAFT, GOV COVER 
> OIL DRAIN 


; OIL FILTER 


: OIL GALLERY 
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ALPHABETICAL INDEX 


PART NAME 
PLUG; OIL HTR BLIND 
PLUG; PISTON SPRING, FUEL FEED PUMP 
PLUG; PLATE 
; ROCKER SHAFT END 
1 SENSOR 


: SENSOR HOLE 


y SWIVEL LEVER, GOV COVER 
: THROTTLE BODY 
y WATER DRAIN 
; WATER OUTLET PIPE 
; WATER PUMP 
PLUNGER ASM; INJ PUMP 
POINTER; TIMING 
PRESSURE UNIT; OIL 
PULLEY ASM; IDLE 
PULLEY; CR/SHF 
PULLEY; GEN 
PULLEY; WATER PUMP 
PUMP ASM; FUEL FEED, INJ PUMP 
PUMP ASM; ІМ.) 
PUMP ASM? OIL 
PUMP ASM? VAC, GEN 
PUMP ASM; WATER, W/GASKET 


PUMP; PRIMING, FUEL FEED PUMP 
RACK; CONT, INJ PUMP 
RADIATOR ASM 


RECTIFIER; GEN 
REGULATOR ASM; VOLTAGE, GEN 
REGULATOR; VOLTAGE 


REGULATOR; VOLTAGE, GEN 


i EMERGENCY 

; 005 

y SAFETY 
REPAIR KIT; FUEL INJ PUMP 
REPAIR KIT; WATER PUMP 


RESISTOR; CONT, GLOW PLUG 





ALPHABETICAL INDEX 


RESISTOR: CONT THERMO 
PART NAWE PART NAME 


RESISTOR; CONT, GLOW PLUG 0-60B ; CLIP 
; PINION STARTER 0-65 : СЫР, GGY COVER 
; ROTOR, GEN 0-66 5 COVER FIX,FUEL FEED PUMP 
1 SPRING, FUEL FILTER 0-418 ; COVER TO BODY, WATER PUMP 
PISTON, STANDARD 0-15А 


0-158 1 COVER TO HSG 
; BODY TO CASE 1-454 + DISTR HD, iNJ PUMP 
: FRT BRG, CM/SHF 0-80 + FULL LOAD ADJ, GOV 
; HR BEARING, CM/SHF, INJ PUMP 0-80 1 GOV LEVER 
; SEALING МУ 0-14А SOV SPRING 


0-14B > LEVER ADJ. GOY 
1 SNAP 0-81 > PINION, INJ PUMP 
; SNAP, GOV 0-81 ; PLATE 
; SNAP, LEVER STOP 0-35A 
; SNAP, PISTON PIN 0-15A ; RECTIFIER, GEN 


0-158 + HR COVER, STARTER 

; SNAP, ROCKER АВМ 0-14А : SETTING, NOZZLE HOLDER 
0-148 

: SNAP, SWIVEL LEVER, GOV 031 1 SHIFT FORK 

> SNAP, TAPPET, FUEL FEED PUMP 0-84 TB 


> SPRING,REGULATING МОМ, INJ РУ 0-84 
ВІМЕТ; PLATE, BREATHER 0-104 SCREW; TIMER COVER, INJ PUMP 
0-108 SCREW; WATER PUMP 
ROD ASM; CONN 0-154 
0-15B SEAL UNIT, WATER PUMP 


RCD ASM; LINK, ENG CONT 1-01A 
Т-01В i OIL 

ВОО; LINK 0-86А + GIL, CENTER BEARING, STARTER 
0-868 + GIL, CM/SHF РАТ, INJ PUMP 
1-01A ; OIL. CR/SHF, РАТ 


1-018 
; PUSH 0-14А > OIL, CR/SHF, RR 
0-148 
+ PUSH, GOV 0-81 ; OIL, GOV 
; PUSH, NOZZLE HOLDER O-40A 5 OIL, SWIVEL LEVER, GOV 


0-40B + OIL, TACHOMETER DRIVE 
ROD; RAD 1-104 

1-10B г DIL, МУ GUIDE 
ROLLER ASM; TIMER, INJ PUMP 0-80 
ROLLER KIT; (NJ PUMP 0-80 ; RR COVER, GEN 


ROLLER; PINION STARTER 0-65 ; THROUGH BOLT STARTER 
ROLLER; TAPPET, FUEL FEED PUMP 0-84 ; GOV SPRING 

ROLLER; TAPPET, INJ PUMP 0-80 : СОМ SPRING, INJ PUMP 

ROTOR; GEN 0-66 1 PLUNGER SPRING LAR, INJ PUMP 
ROTOR; VAC PUMP 0-66 ; PLUNGER SPRING, INJ PUMP 


RUBBER; SUPPORT, ENG FOOT 0-228 1 SPA 
SCREW 0-354 
0-35A 
SCREW; ADJ, CONT LEVER, 00У 0-81 SEAT; ММ INSERT 
SCREW; ADJ, NOZZLE SPRING, NOZZLE НО 0-40A 


0-408 SEDIMENTER; FUEL 
SCREW; ADJ, ROCKER ARM 0-14А SENSOR ASM: SEDIMENTER 
0-14B 
SCREW; BAFFLE PLATE, TAPPET COVER 0-12A SENSOR; TACHO 
0-12B SENSOR; THERMO, 005 





PART NAME 
SHAFT ASM; INT SHUTTER 
SHAFT; CLU 


CONT, GOV HSG, INJ PUMP 
1 DRIVE GEAR 


$ DRIVE, INJ PUMP 
> ENG CONT 


; GEAR STARTER 
; СОМ, INJ PUMP 


s IDLE GEAR 


; LEVER 
; LEVER, GOV COVER 
; LOAD CONT LEVER, GOV 


; POWER DRIVE 
: ROCKER ARM 


; CONT SHAFT, GOY 
; CRANKCASE TO HSG 


1 FLYWEIGHT SLEEVE, GOV 

; ЕКТ BRG, СМ/ЗНЕ 

; GOV 

; INNER SPRING, TIMER. INJ PUMP 
: LEVER SETTING, GOV 

; NOZZLE SPRING, NOZZLE HOLDER 
i OUTER SPRING, TIMER. INJ PUMP 


3 PLUNGER BARREL. |М.) PUMP 
; PLUNGER SPRING, INJ PUMP 


: PLUNGER, INJ PUMP 


; RR BEARING, CM/SHF 

; SWIVEL LEVER, ООУ 

; TAPPET, INJ PUMP 

; TIMER FLANGE, INJ PUMP 


SHUTTER ASS; INT 
SILENCER ASM; ЕХН 
SLEEVE; CONT, INJ PUMP 
SLEEVE; CONV PILOT 
SLEEVE; GOV 


SLIDER; TIMER PISTON, INJ PUMP 
SOCKET 


SOLENOID ASM; ENG STOP 
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ALPHABETICAL INDEX 


PART NAME 


SPACER; ВАС. CR/SHF 


SPACER; DIST,OIL PAN 
SPACER; ENG CONT 


SPACER; FAN 


SPACER; FUEL INL, INS PUMP 
SPACER; HYDRAULIC PUMP 


SPACER; IDLE PULLEY BRG 
SPACER; OIL SEAL, CR/SHF 


SPACER; PULLEY, SEN 

SPACER; ROTOR, GEN 

SPRING CAPSULE; ADJ, СОМ 
SPRING CAPSULE; IDLE CONT, GOV 


SPRING KIT; PLUNGER, INJ PUMP 
; BODY, GIL FILTER 
+ BRUSH HOLDER STARTER 
; BRUSH, GEN 
; CAPSULE 


: CONT LEVER, 60% 

; DELIVERY МУ 

$; DRIVE DISC, INJ PUMP 
; ELEMENT 


0-608 
0-15A 
0-158 
0 138 
1-01A 


1-01B 
0-33A 
0-334 
0-338 
0-338 


0-80 

0-20A 
0-208 
0-338 
0-20А 


0-208 
0-66 
0-66 
0-81 
0-81 


0-80 
0-508 
0-65 
0-86 
0-81 


0-81 
0-80 
0-80 
0-50A 
0506 


; ELEMENT SUPPORT, FUEL FILTE 0-416 


LEVER SET, СОМ 


LEVER. GOV 


NOZZLE LA, NOZZLE HOLDER 


PINIGN STARTER 
PISTON, FUEL FEED PUMP 


PISTON, TIMER. INJ PUMP 
; PLUNGER, IN PUMP 

PUSH ROD 

RETURN 

RETURN, SHUTTER 


ROCKER SHAFF 
SHIFT FORK 

: SPD CONT LEVER, GOV 
START, СОМ, INJ PUMP 
THROTTLE RETURN 


VLY, FUEL FEED PUMP 
YLY, INNER 


0-81 
0-81 
0-81 
0-81 


0-81. 
0-403 
0-408 
0-65 
0-84 


0-85 
0-80 
0-81 
0-25А 
0-35A 


0-14А 
0-148 
2-018 
0-81 
0-81 


0-З5А 
0-358 
0-84 

0-14A 
0-148 





PART NAME 
SPRING; МУ, OUTER 
STABILIZER; INT SHUTTER 
STARTER ASM 
STATOR; GEN 
STAY; ACL 
STAY; FUEL PIPE CLIP 
STAY; RUBBER HOSE, QIL 
STIFFENER; C/BL 


STOPPER SET; PINION 
STOPPER; DELIVERY УГУ, INJ PUMP 


STOPPER, INT SHUTTER 
STOPPER; PINION STARTER 
STRAINER & PIPE ASM; OIL 


STUD; EXH MANIF 


STUD; EXH PiPE TO MANIF 
STUD; FUEL FEED PUMP TO HSG 
STUD; HSG BRKT, INJ PUMP 
STUD; ІМ SHUTTER, МАМЕ 
STUD; STARTER 

SWITCH; BATTERY 

SWITCH; ENGAGE STARTER 
SWITCH; IGNITION 

SWITCH; OIL PRESSURE 
SWITCH; OVER HEAT WARNING 
SWITCH; THERMO, 005 

TAPPET ASM; FUEL FEED PUMP 
TAPPET; СМ/5НЕ, INJ PUMP 
ТАРРЕТ; МУ 

TERMINAL ASM; RECTIFIER, GEN 
TERMINAL; LEAD WIRE STARTER 
TERMINAL; RECTIFIER. GEN 
THERMOMETER UNIT 


THERMOSTAT 


THROWER; DUST 


THROWER, O1L,CR/SHF 


ALPHABETICAL INDEX 


THROWER; WATER PUMP 
TIMER ASM 
TIMER ASH: IM) PUMP 


TIMER, AFTER GLOW, 005 
TUBE; GUIDE, OIL LEVEL GAUGE 


VALVE ASM; RELIEF 


VALVE АЗМ; THROTTLE 
VALVE ASM; VAC PUMP 
VALVE; CHECK, PCV 

VALVE; DELIVERY, INJ PUMP 
VALVE; EXH 

VALVE; FUEL FEED PUMP 
VALVE; INL 


VALVE; INT SHUTTER 

VALVE; MAG, ENG STOP, INJ PUMP 
VALVE; ОП. FILTER 

VALVE; OVERFLOW, FUEL FILTER 
VALVE; OVERFLOW, INJ PUMP 
VALVE; PCV 


VALVE; REGULATING, INJ PUMP 

VALVE; RELIEF, OIL JET,PISTON COOLI 
VANE; МАС PUMP 

WASHER 

WASHER; CAP NUT,HD COVER 

WASHER? CONT SHAFT, GOV 


WASHER, CORRUGATED, NOZZLE 


COUPLING FIX, INJ PUMP 


; CR/SHF PULLEY 


5 FELT, ROTOR, GEN 

; FLANGE FIX, TIMER, IHJ PUMP 
5 FLANGE, ТІМЕН, INJ PUMP 

$; FLYWHEEL 


; FULL LOAD ADJ SCREW, GOV 
; GEAR САМ 


| GEAR SHAFT STARTER 
; СОМ DRIVE GEAR, INJ PUMP 





ALPHABET 1 CAL 


PART NAME 





; GOV LEVER 


; HEAT SHIELD 


; IDLE GEAR SHAFT 


+ INSULATE, RECTIFIER, GEN 
‚ INT SHUTTER 
; LEVER SHAFT 


i LK 


‚ LK, ACL 
‚ LK, ADAPTER 


1 LK, BAFFLE PLATE, ТАРРЕТ СОУ 


: LK, BRKT 


i LK, ВАКТ, ACL 

| LK, BRKT, CLIP 

; LK, BRKT, ОП. COOLER 
; LK, CLIP 


> LK,CLU COVER 


; LK,CONT LEVER, GO¥ 
; LK, COVER TO HSG 


; LK.DIAPH 


LK, DRIVE GEAR, INJ PUMP 
LK, EXH PIPE 


LK, FAN COVER 
LK, FLYWEIGHT FIX, 60У 


LK, FUEL FEED PUMP FIX 
; LK, FUEL SEDIMENTER 


» LK, GEAR CASE 
$; LK, GEN 


; LK, HANGER 
; LK,HSG 


i LK,HSG ВАКТ, INJ PUMP 


LK, INL PIPE 

LK, JOINT 

LK, LINK ROD 

LK,GIL COOLER 

LK, РСМ CLIP TO INT THROTTL 


> LK, POINTER FIX 


INDEX 


PART NAME 





Р ЕК SHIFT FORK SHAFT 
; LK, SPD ADJ LEVER, GOV 
: LK, STARTER 


+ LK, STAY 


LK, SUPPORT RUBBER, ENG FOOT 


; LK, TIMER FLANGE, ІМ.) PUMP 
; LK, WATER PUMP 


NOZZLE HOLDER 


PL 


PL, ADJ PLATE 


PL, ВАКТ 


PL, CLIP FIX OIL PIPE 


PL, COVER 


PL, DIAPH 


; PL,ENG FOOT 


Pi, EXH PIPE 


PL, FUEL FILTER BRKT 


PL, FUEL SEDIMENTER 


; PL, GEN 


PL, HSG ВАКТ, INJ PUMP 
PL, OIL COOLER 
PL, STARTER 


PL, STAY 


PL, STAY, ACL 


; PLUNGER, INJ PUMP 
: POWER DRIVE 

; PULLEY, GEN 

; PUSH ROD 

+ ROCKER ARM FIX 





ALPHABETICAL INDEX 


0 
PART NAME KEY 


: ROCKER ARM FIX 
> SEAL, WING NUT 


; SWIVEL LEVER, GOV 
1 ТАҒ SHAFT 


; TB 


; TB SHAFT 
; TERMINAL 


; THROUGH BOLT, STARTER 
+ THRUST, ARMATURE, STARTER 
; THRUST, CR/SHF 


, WATER PUMP 


; LEAD STARTER 

; LEAD, GEN 

+ LEAD, MAG МУ, ING PUMP 
; STARTER 
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FIGURE NUMBER 
INDEX 





FIGURE NUMBER INDEX 





TITLE (SUBTITLE 
PARTIAL ENGINE 
ENGINE GASKET KIT 
CYLINDER HEAD COVER 
CYLINDER HEAD 
CYLINDER BLOCK 
OIL PAN AND LEVEL GAUGE 
CAMSHAFT AND VALVE 
CRANKSHAFT, PISTON AND FLYWHEEL 
TIMING GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING 
ENGINE MOUNTING 
INLET MANIFOLD 
EXHAUST MANIFOLD 
VENTILATION SYSTEM 
WATER PUMP AND CORROSION RESISTOR 
THERMOSTAT AND HOUSING 
WATER PIPING; ENGINE 
FAN AND FAN BELT 
ENGINE CONTROL VALVE AND LEVER 
FUEL INJECTION SYSTEM 
FUEL FILTER AND BRACKET 
FUEL PUMP AND PIPE 
OIL COOLER AND OIL FILTER 
ОН PUMP AND OIL STRAINER 
OIL AND VACUUM PIPING; ENGINE 
ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS 
BATTERY AND BATTERY CABLE 
STARTER 
GENERATOR 
INJECTION PUMP 
GOVERNOR; INJECTION PUMP 
FEED PUMP; INJECTION PUMP 
AUTO TIMER; INJECTEON PUMP 
MISCELLANEOUS PARTS; INJECTION PUMP 





FIGURE NUMBER INDEX 





TITLE(SUBTITLE 
COUPLING; INJECTION PUMP 
ACCELERATOR PEDAL AND CONTROL 
RADIATOR 
RADIATOR HOSE AND SUB TANK 
AIR CLEANER 
AIR DUCT 
WATER SEDIMENTER; FUEL 
EXHAUST PIPE AND SILENCER 
CLUTCH 
MANUAL TRANSMISSION ASM AND CASE 
WIRING HARNESS AND FUSE 
FIXING PARTS; WIR|NG HARNESS 
METER ASM 
SWITCH AND RELAY; INSTRUMENT PANEL 
ELECTRICAL CONTROL AND OTHER PARTS 





ILLUSTRATION INDEX 


0-05 ENGINE GASKET KIT 
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01030150833 
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ILLUSTRATION INDEX 


YLINDER BLOCK 
(NO. 1) 











YLINDER BLOCK 
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DEL PAN AND LEVEL GAUGE 
(NO. 1) 
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CYLINDER BLOCK 
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ILLUSTRATION INDEX 
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ILLUSTRATION INDEX 


IMING GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING IMING GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING 
Fic-no. [(NO. 2) Fic-no, |(NO. 3) 








02040350373 
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IMiNG GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING 0-22 [ENGINE MOUNTING 
Fic-no. (NO. 4) FIG-NO, 














ILLUSTRATION INDEX 


Be ау 


ва —È 


пат" 8 


Боп 
во 777 





E 
зара ЧАР 


зносу Ще 


























ENTILATION SYSTEM ATER PUMP AND CORROSION RESISTOR 
FIG-M. 







SER , 
>“ ა 


1А) 





030А0150873 


P 82 Р -90 


ILLUSTRATION INDEX 


HERMOSTAT AND HOUSING ATER PIPING; ENGINE 
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ILLUSTRATION INDEX 


NGINE CONTROL VALVE AND LEVER 
(МО. 2) | 















NGINE CONTROL VALVE AND LEVER 
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UEL INJECTION SYSTEM 
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ILLUSTRATION INDEX 
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0-42 FUEL PUMP AND PIPE 
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FUEL FILTER AND BRACKET 
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0-50 01 COOLER AND OIL FILTER 
F16-N0. СМО. 1) 
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ILLUSTRATION INDEX 
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OIL AND VACUUM PIPING: ENGINE 
(NO. 1) 
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ILLUSTRATION INDEX 
















OIL AND VACUUM PIPING; ENGINE 
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BATTERY AND BATTERY CABLE 
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NGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS 
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0-65 [STARTER 
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ILLUSTRATION INDEX 
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ILLUSTRATION INDEX 
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ILLUSTRATION INDEX 
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ILLUSTRATION INDEX 


0-85 AUTO TIMER; INJECTION PUMP 
Ено-мо, |(NO. 2) 
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Р -233 









0-87 OUPLING, INJECTION PUMP 
FIG-NO. 











087А0150873 


Р 242 















MISCELLANEOUS PARTS: INJECTION PUMP 





08540150875 
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1-01 (ACCELERATOR PEDAL AND CONTROL 








19140150873 КВ 
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ILLUSTRATION INDEX 


1-10 RADIATOR 


















13140150873 


AIR CLEANER 
(NO. 2) 
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AIR CLEANER 
(NO. 1) 
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ILLUSTRATION INDEX 


1-30 (ІН CLEANER -31 AIR DUCT 
Fico. |(NO. 3) 
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WATER SEDIMENTER; FUEL ATER SEDIMENTER; FUEL 
(NO, 1) №. |(МО. 2) 
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14540250973 


145401 59573 
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ILLUSTRATION INDEX 


1-50 HAUST PIPE AND SILENCER 





















15040150375 20140150073 
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2-20 MANUAL TRANSMISSION ASM AND CASE IRING HARNESS AND FUSE 
FIG NO. 











22940150873 81240152873 






P -290 Р -294 


- 19 - 


ILLUSTRATION INDEX 


IXING PARTS; WIRING HARNESS ETER ASM 
FIGO. 


21540150873 82140160074 





Р -298 : Р ~300 


8-25 SWITCH AND RELAY; INSTRUMENT PANEL LECTRICAL CONTROL AND OTHER PARTS 
FIG-NO, 


41811) У 
ა“ 


БЕСА 


825А0150872 82640160573 





Р -304 P -308 





PARTIAL ENGINE 





001A0150873 





PARTIAL ENGINE | 0-01А | 
| нето | 


240 
ОРРРРРРРРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
10 ТААДААААААААААА. ККККККККККККККККККККККК ИВ 
F67VVVVVVWWWWWWWW CEEFFFGGGGHHHHMHHJJILLLL 2 
APPLIED 0000 0000000 0011220111 00000113 000 2 
DATE 2233 (1233445 2539231478 15689090 123 
UU ს iu | ! 
LH H H H | ! 
FGHI JKLHNOPORSTUYVWXYZABCDEFGH UIKLUNOPORSITUYWX 





Remarks 


T|ENGINE ASM; 
97027-4292 
587310-3730 
897094-7201 




































































[0-05 | ENGINE GASKET КІТ 








ENGINE GASKET KIT 





KEY 
мо. | PART МАМЕ 





РРРРРРЕЇРРРРРРРРРРРРРРР 
КККККККККККККККККККККК 
CEEFFFGGGGHHIRHHHHJJLLL 
APPLIED 0011220111 00000113 00 
1233445 2539231478 15889090 12 

uu 
1 HH : 


Remarks 





GASKET SET; ENG OVERHAUL 
587811-3284 | [9305-9410 | | ТА 
587812-7943 | |9411- ТА i 
587810-9407 | 19305-9410] | 1 |FGHIJ 
587812-7933 | 9411- 1 IFGHIJ 
587812-7965 | |9411- 1 
587813-4853 | !9411- 1 
1 
1 
1 
1 
1 








58781 1-3404 9305- 
587811-5425 9305-9410 
587812-7952 9411- 
58781 3-4864 9411- 
$8781 3-9901 0610- 








GASKET SET; ENG НО OVERHALL 
587810-1862 |А [9305-9410 | | 1ABCDEFGHIJKLHNO EFSH | 
587812-7131 | |9411- IABCDEFGH I JKLANO EFSHI 
587813-0191 | (9306-9410 | |1 
587812-7983 | |9411- 1 
587813-9910 | (0510- 1 





















































FIG-NG. 


0-05B | ENGINE GASKET KIT 
ss 


KEY 
NO.| PART NAME 


РРРРЕРРРРРРРРР2 
W WW Ñ WW YU : 
| 0011222222233 Н 
PART T| APPLIED LS 252 7816025678901 Remarks 
NUMBER |с| DATE Ву 
ABCDEFGH I JK_MNOPORSTUVAXY EFGHIUKLMN 





1 СА5КЕТ SET; ENG OVERHAUL 
587810 9407 | [9305-5410 | | 1ABCDE 
587812~7933 | |9411- 1BBCDE 
587811-3284 | |9305-3410 | | 1 
587810-9407 | [9306-9410 | 11 
587812-7943 | |9411- 1 


2 САЗКЕТ SET; ENG HD OVERHAUL | 
587810-1862 | [9305-9410 | | 1IABCDE|FGH| JKLUNOPORST| 
87812-7131 | |9411- 1ABCDEFGHI JKLUNGPORST 









































MEMO 


CYLINDER HEAD COVER 


010A0150873 





CYLINDER HEAD COVER 





РРРРРРРРРАРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 

AAAAAAAAAAIAA КККККККККККККККККККККК 
УУУУНИЯНИНИН CEEFFFGGGGHHHHHHHUJLLL 
APPLIED 0000 00000000 0011220111 00000113 00 
DATE 2233 1233445 2539231 156890 
UU; სს 
HH HM 
FORST 








511170-2401 9305- FGHI JKLMNO UVWXYZABCD 
894405-4642 9305- 


4| САР, OIL FILLER 
931751-0381 | |9305- 1#8600-6VI Jkunno UVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPS 


7 PLATE; BREATHER, НО COVER | 
511179-0460 | |9305- 1увсоврени кснноро STUVHXYZABCD MKLMN Pa 


10 МЕТ; PLATE, BREATHER 
9065204120 | |9305- "ресовевни Жімкоро STUVWXYZABCD! Pa 
| 


15[NIPPLE, BREATHER 
11179-0520 ща | ресовевитаксинора STUYWXYZABC Di JKLMN 

















27 GASKET; HD COVER —ALSO INCLUDED IN GASKET SET (EI 
911179-8080 | |9305- ka kun инора STUVWXYZARCDEFGHI|UKLMN 





28|BOLT; HD COVER | 
509000-0961 9305- 2IABCDEFGHI JKLMNOPO STUYWXYZABCDEFGHIJKLMNOPO 


68|WASHER; CAP МОТ, НО COVER 
911179-1320 | |9305- 2АВСОЕЕСН! УКЕМНОРО STUVWXYZABCDEFGH IUKLUHOPO 


69 GASKET: HD TO COVER —ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. й HEAD) 
894447-5701 9305- È FGHIJKLHNOPO STUVAXYZABCDEFGH I JKLMNIOPO 





















































0-10B | CYLINDER HEAD COVER 


| eo. | NO. 


PART NAME 
РРРРРРРРРРРРРР7 
WWWWWWWWWWWWWYU 
0011222222233 F 
PART т APPL IEI 7816025678901 
NUMBER DATE 
FGHTJKEMNOPORSTUVWXY EFGHIUKLMNOPORSTUVWR| 


1 СОУЕН; CYL HD 
511170-2401 | |9305- FEHIJ 
894405-4642 | |9305- 
511170-2401 | [8305-9807 
894405-4642 | |9808- 


4 САР, OIL FILLER 
911751-0381 | |9305- BCDE|FGH I JKLMNOFORST: 








511179-0460 | |9305- TABCDEFGHIJ F st 
511179-0460 | (9305-9807 A 


10| ВТҮЕТ, PLATE, BREATHER 
906520-4120 | |9305- 1 FGHIJ 
906520-4120 | [9305-9807 








15|NIPPLE; BREATHER 
511179-0520 | (9305- prete Pa ST 


511179-0520 9305-9807 1 R 


1 
; VER ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) 
911179-8080 | |9305- | | 7ABCDEFGHIJRLUNOPORST i 


28|BOLT; HD COVER 
09000-0961 | |9305- | | 2ABCDEFGHI „с. иноровзт 


МЛ, HD COVER 
91178-1320 | 9305- | |рвсовевни ‚kunnoraası 





69| САЅКЕТ; HD TO COVER | ALSO INCLUDED IN GASKET SETIENS. & HEAD) 
894447-5701 9305- ABCDEFGH I JKLMNOPORST 
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MEMO 


[0-11 | CYLINDER HEAD 





CYLINDER HEAD 0-11A 


FIG-NO. 


PART NAME 


ОРРРРРРРРР | РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
UOTAAAAAAAAAAAMAA КККККККККККККККККККККК 
\ F67VVVVVVWWWWWWWW CEEFFF6GGGHHHHHHHJJLLL 
PART T| APPLIED це 0000000 0011220111 00000113 00 Remarks 
NUMBER È DATE R, 1233445 2539231478 15688080 12 
. U ს 
H H H H 
ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNDPORSTUVWX 


HEAD ASM; CYL 
511110-2072 | | | увсовевни укриноро STUvWXYZABCDEFGHIUKLMNDPQ 





ET; CYL ID —ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) 
511141-0891 | |9305- HABCDEFGHIJKLMNOPO STU  YZABCDEFGHI| LMM PO 
5111410721 | с 19305-9410 | | 1 | УЯХ | у 0 
897018 9362] |9411- 1 чих ик Db 








BOLT; CYL HD TO BLOCK нэ | 
509009-0530 |C |9305-9405 | [19\/ABCDEFGHIJKLMNO STUVWXYIZABCDEFGHIJ ГИНОРО | 11Х122 
894247-3551 9405- ПЗАВСОЕЕСН | КІ МО STUVWXYZABCDIEFGH IJKLMNOPO 11X122 


GUIDE; VLV 
511721-0160 | 19305- BAS CDEF GH! JKLUNO STUVWXYZABCDEFGH IUKLUNOP 


' 1 
5| 5БАТ, МУ INSERT 
(А) | 511715-0230 9305- 4 РОН КИНО STUVWXYZABCDEFGHIUKLMNOPQ 
(в) | 511711-0260 | |9305- РОН! JKLANG STUVWXYZABCDEFGHIJKLANOPO 


6|PLUG; PLATE f 
909860-5220 9305- FGHIJKLUNOPO STUVWXYZABCDEFGHIUKLMNOPO 


І 

7|CUP; SEALING, CYL HEAD f 
(A) | 109600-0051 | A |9305-0206 FGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCDEFGHIU LMNOPO 
КА) | 897351-4510 | 10207- FGHI JKLMNOPO STUVWXYZABCDEFGH IUKLMNOFO 
511129-0060 | |9305- FGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCDEFGHIUKLMNDPO 
511219-0080 | |9305- FGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCDEFGH INKLMNDPO 
509600-0130 | 19305- FGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCDEFGHIUKLMNDPO 


ТО PLUG; GLOW 
982511-9784 9305-0004 
894319-7004 0005- 
982511-9784 9305- 
581410-0404 9305- FGH! JKLMNO 
894144-4123 9305- 
894319-7004 9305- 


11|СОММЕСТОВ; GLOW PLUG 
919732-6100 | |9305- FGHI JKLMNG UVWXYIZABCD) H 
519732-0142 | |9305- EFG | 


12 HANGER; ENG, RR | 
911777-1360 | |9305- KLMNO UVWXYZ ABCDEFGHIUKLMN 


13 ВОГТ, HANGER 
050140-8000 | 19305- 8X100W/LKëPL WASHER 


14 STUD; ЕХН MANIF 
9041 10-8350 |А [9305-0604 A FGHIJKLMNO UVWXYZABCDEFGHIL LUN М8Х35 L=47 
041010-8350 | |0605- РОН | JKLMNO UVWXYZABCDIEFGH I|JKLMN MBX35 L=47 
904110-8400 | A [9305-0604 РОН! JKLHNO UVWXYZABCDIEFGHI|J LMN MEX40 1-52 
041010-8400 | |0605- | FGHI JKLMNO UVWXYZABCDEFGHIUKLMN M8X40 1-52 
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0-11A | CYLINDER HEAD 


FIG-NO. 


KEY 
мо. | PART МАМЕ 
РРРРРРРРРРРРРРРР Р РРРРРРРРРРРРРРР 
AAAAAAAAAAAA ККККККККККККККККККККХК 
VVVVWWWWWWWW CEEFFFGGGGHHHHHHHJJILLL 


0000 10000000 0011220111 00000113 00 
2233 1233445 2539231478 15689090 12 
ІП : 


: Н : 
FGHI JKLMNOPORS TUVWX Y? ABCDEFGH IJKLMNOPORS|TUVWX 


14| 5700; ЕХН МАМЕ f 
904110-8450 | A [9305-0504 | DEFGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCDEFGHIV СИМОРО 








041010-8450 0607- МАВ DEFGHI JKLWNOPO STUVWXYIZABCDEFGHIUKLMNCPO 


25| PLUG; CYL HD | 
509605 0060 | | | | ABCOEFSH ЖІ иноро STUVWXYZABCDEFGHIVJKLMNGPG | 


27 PLUG; | | | | 
511 150-1060 | [305-0206 | | Фвсовғоні ут мноро STUVAXYZABCDEFGH I] БИНРРО |! 


36|SEAL, 0IL.VLV GUIDE —ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) 
512569-0060 |С |9305-9611 | | SIABCDEFGHI J|KLMNOPO STUY УРА CDEFGHI| LMNGPO | 
97120-3070 | |9612- SABCDEFGHIJKLMNOPO STUVHXYZABCDEFGHI UKLMNCPO 


107|РІЕСЕ; DIST HANGER | | 
914149-1730 FGHIJKLMNOPO STUVHXYZABCLEFGHILKLHN 
989195-8020 


117 МАНЕВ; LK, HANGER 
909150-5080 | | | с 


і 





511777-0540 : FGHI JKLMNOPO STUVWXYZABCDEFGHIUKLMN 
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HEAD ASM; 
511110-2072 








511141-0691 








509009-0530 
894247-3551 
894247-3551 
894247-3551 
509009-0540 


GUIDE; ММ 





















(A) | B37351-4510 
(B) | 511129-0080 
LC) | 511219-0080 
(D; | 509600-01 30 


10|PLUG; GLOW 
5814100404 
894144-4123 
982513-9596 
982511-9784 









919732-6100 
519732-0142 
919732-6100 
§19732-01 42 










911777-1360 





904110-8350 
0410108350 
9041108400 
0410108400 
9041108450 
0410108450 

















12| НАМСЕВ; ENG, RA 


14[STUD; EXH МАМЕ 





APPLIED 








CYL 


|%- 


2|GASKET, CYL HD 


9305- 


BOLT; CYL HD TO BLOCK 


С [9305-9405 
9406- 
9395-9912 
0091- 
0001- 


511721-0160 | |9305- 
Б|БЕАТ, МУ INSERT 
(A) | 511715-0230 | 19305- 
В) | 511711-0260 | |9305- 
ნ PLUG; PLATE 
909860-5220 | |9305- 


7/CUP; SEALING, CYL HEAD 
(А) | 109600-0051 | A |9305-0206 


0207- 
9305- 
9305- 
9305- 


9305- 
9305- 
9305- 
9305- 


11[CONNECTOR; GLOW PLUG 


9305- 
9305- 
9305-9807 
9308 


9305- 


А |9305-0604 
0605- 

A 9305-0604 
0605- 

А |9305-0604 

0605- 





ABCDE 


|с [вн 


FGHI JK 





BCDE|FGHI JK 
BCDEFGHI JK 





со 


BC DEF GH I JK 








Ё ECDEFGHIJK 


1 
IABCDEFGHI JK 
4A BCDEFGHI ЈЕ 
SABCDEFGH! ЈК 
ARBCDEFEHI ДК 


BC BEF GH I JK 


Ja fa + = 


BCDEFGHE JE 


= = = 


FGHI IM 





| 
| 
| 
| 
m 
| 
| 
| 
| 





ABCDEFGHI JK 
ABCDEIFGH I JI 
ABCDERGH I J 
ABCDEFGHIJ 
ABCDEFGHIJ 
ABCDEFGHIJ 


— = a 








FGHIJKLMNOPORST 


LMNO 


LUNG 


Симо 
LUNO 


LENO 


albo DEFGHtJKLANO 
448608661 ЈК мно 


LUNG 


LMNO 
LMNÓ 
LMNO 
LHNO 
LMNO 


L 
MN 


LUN 


EMNO 


LMNO 
LENO 
LMNO 
LMNO 
LUNG 
LMNO 


PORST 


PORST 








PORST: 


PORST| 
PORST) 


PORST 


РОВ5Т 
PORST 
PORST 
FORST 
PORST 


PORST 






PORST 
PORST 
PORST 
PQRST 
PORST 
PORST 








CYLINDER HEAD 
Ho SOS 
ООО 


РРРРРІРРРРРРРРРРРРРРІ 
V VV VWWWWWWWWWWWWWWYU 
0011222222233 F 
7316025678801 


UVWXYZ ABCDEFGH | 


— ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) 
































Remarks 





11X122 
11x122 
11x122 
11Х122 
11x122 W/STUD 


INLET 
EXHAUST 


00=11.9 


00-45 
00-45 
00-16 
00-18 
00-12.3 





8X35 1-47 
8Х35 1-4/ 
8Х40 1-52 
8Х40 L=52 
8Х45 |-5? 
8Х45 1-57 


FIG-NO. 
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KEY 
мо. | PART МАМЕ 
PPPPP 
V VV VW 
| „| 901 
PaRT |T| АРРЦЕО L I) 262 
NUMBER fe) пате IM, 
ABCDE 


25¡PLUG; CYL HD 
509505-0050 | |9305- | пресов 


27|PLUG; HOT 
511150-1080 [9305 0206 | kaz 


SEAL; OIL,VLV GUIDE 
5 12669-0060 | С [9305-9611 | | ЗАВСОЕ 
897120-3070 | |9612- 8АВСОЕ 


107|РІЕСЕ; DIST HANGER 
914149-1730 | |9305- | Ru 


168|HANGER; ENG, FAT 
511777-0540 | |9305- 1ABCDE 


PPPPP] 
WWWWW 
00112 
78160 


FGHI J 


РЕНІ 


РЕНІ 


ОН.) 
РОНИЈ 


FEHIJ 


FGHIJ 








P -16 





РРРРР 
ШТ 
22222 
25678 


КЕММО 


КЕМНО 


KL MNO 
KLMNO 


KLMNO 





KLMNO 





PORS TUVWX У 


Z ABCD 





i 


KLMNOPORST; 


PORST 


PORST 
PORST 


PORST 


PORST 











—ALSO INCLUDED IN 








ЕРОНІ 














NKLMN 


ОРОН5 














Remarks 





MEMO 


CYLINDER BLOCK 
(NO.1) 





< 

690) 

55 (A) LATE 
“уу? 


137(B) 

















О12А01508 73 





Р -18 


x 
O 
О 
AS 
(а 
пу 
LU 
A 
= 
— 
> 
O 





012A0250873 
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CYLINDER BLOCK 
(NO.3) 
































012A0350873 





CYLINDER BLOCK 


KEY 
мо. | PART МАМЕ 
РРРРЕРРРРРРРРРР 
AAAAAIAA КККККККККККККККККККЕКК 
| WWWWWWW CEEFFFGGGGHHHHHHHJJULL 
PART T| APPLIED "É 0000000 0011220111 00000113 00 
NUMBER С DATE Al, 1233445 2539231478 15689090 12 
i u I 
: H |H 
XBCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN 











1|BLOCK ASM; CYL 
511210-1774 | |9305- Fon SKLUNOPO UVWXYZABCDEFGHIUKLMNOPO 
| ! 


LINER SET; ENG CYL 
587814-5810 | |9305- 
587814-5820 | |9305- 
587814-5830 | |9305- 
587814-5840 | |9305- 
587814-5850 | |9305- 
587814-5860 | [9305- 
587814-5870 | |9305- 
587814-5880 | |9305- 








BCDEIFGH I JIKLMNOIPO ZABCDEFGHI! LMN PO 
BCDEIFGH I JkLMNOPO РАВСРЕРЕОНІ LMN РО 
BCDEIFGH | JKLMNOPG ZABCDIEFGHI LMN PO 
BCDEFGHI JKLMNOPQ ZABCDEFGHIS LMM РО 
VINX Ук 
V WX UK 
УИХ WK 
УИХ UK 


> ДА Дъ P bh x 





LINER; C/BL ALSO INCLUDED IN 
897176-8960 | |9305- 


ВСОЕРСН | ЛКЕММО UVWXYIZABCDEFGHIJKLMN . ID GRD=AX 
BCOEFGHI JKLMNO UVWXYZABCDEFGHIUKLMN . ID GRD=CX 
BCDEIFGH | JKLMNO UVWXYZABCDEFGHIUKLMN - ID GRD=AX 
BCDEFGHIJ UVWXYZABCDEFGHIUKLMN -10 GRD=CX 
BCDEFGHI J UVWXYZABCDEFGHIUKLMN - ID GRD=AX 
BCDEFGHIJ UVWXYZABCDIEFGHIUKLMN . ID GRD=CX 
BCDEFGHIJ UVWXYZABCDEFGHIUKLMN . ID GRD=AX 
BCDEFGHiJ UVWXYZABCDIEFGHIUKLUN . ID GRD=CX 


897176-8970 9305- 
897176-8980 8305- 
897176-8990 8305- 
897176-9000 8305- 
887176-9010 9305- 
897176-9020 9305- 
897176-9030 9305- 


Би ры 18 128 oa 


PLUG; WATER DRAIN 
309808-0980 | |5305-9404 FGHIS STUY УРА P 
909664-0010 | |9405- FGHIJ STUVAXYIZABCDIEFGHI|JKLUNOP 


BOLT; BRG CAP 
309802-5910) [asos- FSHIJKLMNOPO STUYNXYZABCDEFGHIJKLMN 


DOWEL; C/BL TO HD 
94453-3440 | |9305- | FSH I JKLMNO UVWXYZABCDEFGH ЏИМ 


PLUG; OIL GALLERY 
509605-0192 | A |9305-0208 BCDEFGH 
109605-0500 | |0209- BCDEFGH 
509605-0192 | А [9305-0208 

109605-0500 | |0209- 











511631-0080 Ені ЛК МО ZABCDIEFGHIUKLYNGPO NSI=0.25 FRT 
511631-0090 FGHI JKLENO ZABCDEFGHIJKLMNOPO NSI=0.25 CTR 
511613-0010 FGSHIJKLMNO Е АВСОЕҒЕН ІШКІ МАОРО INS 1=0. 25 ВА 
5116410080 FGHI JKLMNO ZABCDIEFGHIUKLMNGPO NSI=0.50 РАТ 
511641-0090 FSHIJKLMNO ZABCDIEFEHIUKLMNOPO 51-0.50 CRT 
511643-0010 FGHIJKLINO ZABCDIEFGHIUKLNNÖPO NSI=D.50 ВВ 





511610-0020 РОН! JKLMNO РАВСОЕЕРСН И ХК ММОРО 


908151-0400 UYWXYZABEDIEFGH \IKLMN 
908151-0240 FGHIJ І 





























0-12A 


| на-ло. | NO. 


PART NAME 
РРРРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
АААЛАДААХАААА КККККККККККККККККККК 
VVVVWAWWWWWW EFF FGGGGHHHHHHHJILLL 
PART т APPLIED 0000 10000000 0011220111 00000113 00 
NUMBER DATE 2233 1233445 39231478 15689080 12 
II: U ju 
нн! HH 
KBCDEFGHIJIKLMNNOPORSTUYVWXYZABCDEFGHIUKLMNDPORSIUYWX 


40 CUP; SEALING, C/BL RR 
511219-0180 | |9305- lABCDEFGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCDEFGHIUKLMNOPO 
511219-0150 | |9305- 2IABCDEFGH! JKLHNOPO STUVHXYZABCDIEFGHINKLMNOPO 
509600-0130 | |9305- ТАВСОЕЕСН) ЖЕМНОРО STUVWXYZABCDEFGHINKLYNOPO 

i 





582410-0122 9305- CD FG J! MN B 
182410-0082 | |9305- CD FG . MN ZABCDEFGHI 
582410-0362 | |9305- Е н. 0 
982720-0690 | |9305- | 


„C/8L 


894167- 748 | Ка о! | | 

FG JKLMNO UVWXYZAECDEFGH UKLMN 

FGHIJ! LMN ! 

BCDEFGHIJKLMNO ს УРАВСОЕЕВНИ LUN 

BCDEFGHIJKLMNO ს  YZAECDEFGHI| LNN 
р 


999202-3140 9305- 
909202-3080 9305- 
999202-3160 | A [9305-0606 
092002-4160 0607 


63|DUCT, WATER, СИВ. ! 
894454-8321 | |8305- IABCDEFGHI JKLMNO EFGHI 
8941558152 1 |6305- 1 | 


І 

69 GASKET; PLUG, OIL GALLERY,C/BL 
(A) | 909571-4140 | |3305- ТАВСОЕР СН I JKLMNO UVWXYZABCDIEFGH UKLMN РО 
2 | 909571-4080 | |9305- 1) BCDEFGHIJ| LMN ! pro 
909571-4160 | |9305- TABCDEFGH) JKLMNO U YZABCDEFGHI| LMN PO 


1 
1 
1 
1 


GASKET; COVER TO C/BL —ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) 
511292-0150 | C |9305- შეს BCDEFGHI JKLMNO UV YA CDEFGHI| LMNDP 
897045-3281 | |9412- BCDEFGHI JKLMNO UVWXYZ BCDEFGHIJKLMNOPO 


COVER; TAPPET CHAMBER 

911297-6501 | (6305-9508 CDEFGHIJKLMNO UV Y 
897127-0490 | 19507- CDEFGHIJKLMNO UVWXY 
11291-1051 | (9305- B 
894119-8833 





BOLT; COVER 
050040-8220 ს FGHIJKLMNOPG STUVW YZABCD 8X22 МАК WASHER 
28080-8200 в FGHI JKLMNOPO STUVWXYZABCD 8Х20 FLANGE 

28050-8200 в FGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCD 8X20 FLANGE 

50040-8180 ს TH 8X18 W/LK WASHER 
028680-8200 8 | TU 
028650-8200 A : TU 
0500408180 | EFGHI WEX1S W/LK WASHER 
028680-8200 : i EFGHI | 
028650-8200 | EFGHI 
0560403180 CDEF GH I JKLUNO ZABCD! J LUN 
028680-8200 | A [3812-0512 CDEFGHI JKLUNO ZABCD' J LUN 
028650-8200 | |0601- KLMNO! ZABCD UKLMN 
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CYLINDER BLOCK 


KEY 
мо.) PART NAME 


РРРР РРРРРРРРРР 
ККККККККЕК 
ЇР ШШ 
111 1 
Ben |] “раты |в 2233 1233445 56890 Remarks 
ий Ui 
H H | H i 


| i | 
76|GASKET; COVER TO C/BL | - INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE) 
909921-1070 | A [9305-9410 re STUV YA CDEFGHI| LMNOP 











897113-7421 9411- HABCDEFGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCDEFGHIUKLMNOPO 
| i 

BOLT; COVER TO C/BL | 

050040-8180 | А [9305-9811 ДА GDEFGHIJKLMNG UVW YZABCDEFGHIN LMNO Q · 8X18 WALK WASHER 

028680-8200 A |9812-0512 | | 24 CDEFGHIJKLMNO UVWXYZ BCDEFGHIU LMNO 0 8X20 FLANGE 

028650-8200 0601- ФА CDEFGHIJKLHNO UVWXYZ BCDEFGHINKLMNO ი 8Х20 FLANGE 


CUP; SEALING, TAPPET CHAMBER | 
51 1218-0080 | 9305- | | ARBCDEF GH I JkLuno UVWXYIZABCDIEFGHIUKLMNOPO р-18 


Ї 
PIN; FLYWHEEL HSG 
908161-0320 | |9305- eee UVWXYZABCDEFGHIUKLMN D=10 1-32 
2 





908151-2280 9305- ХҮРАВ H 


PRESSURE UNIT; OIL 
983140-3100 | |9305- 


ADAPTER; PRESS UNIT 8 
(в) | 909220-6050 | 19305- 








1 
(А) | 509650-0200 | |9509- | 
i 


97 CUP; SEALING 

(А) | 511219-0170 | |9305- FGHIJKLMNO UVWXYIZ ABC DEFGHIJKLMKNOPO 

(8; | 109600-0051 |A (9305-0210 FGHI JKLMNO UVWXYZABCDEFGHIU LMNDPQ 

(В) | 897036-5501 | |0211- РОН JIKLMNO UVAX YZ ABCDEFGH 19 КГ МНОРО 
[ 


98 PIN; C/BL 
909878-5970 Есн | укгино UVWXYZABCDIEFGH I JKLUNDPG 


101¡CUP; SEALI 
894250-5141 FGHIJKLMNO UVWXYZABCD Ора 


102 CUP; SEALI | 
511129-0060 BEDEFGHIJKLMNO ОУИХУРАВСО OFO 


103/NÍPPLE; 01 
909902-2990 1ABCDEFGHIJKLMNO UVWX YZ ABCD 


104 BOLT; BREATHER PIPE 
50040-6160 | |9305- 2 MGX16 W/LK WASHER 


105 CLIP; ENG HARNESS, TAPPET COVER 
509700-3480 | 19305- 


106 PIPE; BREATHER TAPPET CHAMBER 
94250-7273 | |9305- 





























897045-3600 























NUMBER BATE 2233 (112334 39231478 15589090 12/3 
UU U ! 
H H H : 


РРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
AAAAAAAAA5 КККККККККККККККІККККККИВ 
І o VVVVMMV И IEFFFGGGGHHIHHHHHJJLLLIL 2 
PART T| APPLIED LIT 0000 (00000 11220111 ЈЕНЕ 000 2 Remarks 
Y 
ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZABCDEFGHIUKLMNOPORSTUVWX 





NIPPLE; BREATHER HOSE, TAPPET COVER 
509666-0160 | |9305- | || ЕЕСНИ 


WASHER; LK,BAFFLE PLATE, ТАРРЕТ COVER 
909150-5050 | |9305- 2 


SCREW; BAFFLE PLATE, TAPPET COVER 
993490-5100 | |9305- Е 


BAFFLE; BREATHER. TAPPET CHAMBER COVER 
894254-5960 | |9305- 1 


BAFFLE; BREATHER, TAPPET CHAMBER COVER 
511299-0130 | |9305- 1 


114 NIPPLE; WATER DRAIN 
09902-4320 | [0305-9404 BCDEFGHI JKLMNO 


122 ADAPTER; ОП. PRESSURE SWITCH 




















135 COVER; OIL PUMP 


9099022380 | [9305- | | | со SFHUVW 
911219-0930 | {s305- | 


Р CDEFGHIJKLMNOPO STUVHXYZABCDIEFGHIUKLMND 0 


137\COCK; DRAIN, WATER 
(А) | 913721-1540 | 19305-9404 | | ЧАВСРЕРСНІ JKLMNO ZA 
(В) | 894429 4210 | |9305- 1 





140|NIPPLE; INJ PUMP 
(АУ | 09650-0211 | |9306-- FSHIJKLMNO ZA CDEFGHI 
(В) | 509675-0321 9305- K ZABCDEFGH JKLMN 
(0) | 509675-0181 | |9305- K ZABCDEFGH UKLMN 
(0) | 894460-6480 | |9305- Е М 


162ЇНОЗЕ; WATER DRAIN, Ш 
909913-8340 | |9305- | 


223 CONNECTOR, OIL шил 
894425-4500 | |9305- 1 


229 GASKET; CONNECTOR 
9095714140 | | || 


56|GASKET, ADAPTER 
894336-2920 | |9305- 1 
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CYLINDER BLOCK 


PART NAME 


BLOCK ASM; CYL 
511210-1774 | |9305- 


LINER SET; ENG CYL 
587814-5810 | |9305- 
587814-5820 | 19305- 
587814-5830 | |9305- 
587814-5840 | 19305- 


LINER; СИВ. 

897176-8960 | |9305- 
897176-8970 | |9305- 
897176-8980 | |9305- 
897176-8980 | |9305- 
897176-9000 | |9305- 
897176-9010 | |9305- 
897176-9020 | 19305- 
897176-9030 | |9305- 











7|РЦЈО; WATER DRAIN 
1 | 9098090980 | [9305-9404 
9096640010 | 19405-9508 


8 BOLT; BAG CAP 
909802-5910 | |9305- 


13 DOWEL; C/BL TO HD 


894453-3440 | |9305- x | ВСОЕ 


15/PLUG; OIL GALLERY 
509050192 ¡A |9305-0208 
109605-0500 | |0209- 
§09605-01 92 | A [9305-0208 
109605-0500 | 10209- 


25 METAL; СМ/ЗНЕ 
511610-0020 | |9305- 
511631-0080 | 19305- 
511631-0090 | |9305- 
511613-0010 | |9305- 
511641-0080 | |9305- 
511641-0980 | |9305- 
511643-0010 | |9305- 


ЗВІРІМ; TIMING GEAR CASE 
908151-0240 | |8305- 
908151-0400 | |9305- 


40| CUP; SEALING, C/BL RR 
(А) | 511219-0180 | |8305- 
(Bi | 511219-0150 | |9305- 
(С) | 509600-0130 | |9305- 








| 
ғат |t| APPLIED |9 
NUMBER |С) DATE |Қ, 
ABCDE 


AABCDE 


ВСОЕ 
BCDE 
ВСОЕ 
BCDE 


BCDE 
BODE 
ВСОЕ 
ВСОЕ 


BCDE 
BCDE 
BCDE 
BCDE 


4. — фә 4. рь È» Do | 


BCDE 


BCDE 


BCDE 


ТАВСОЕ 
ТАВСОЕ 
2 
2 


ВСОЕ 
BCDE 
BCDE 
BCDE 
BCDE 
BCDE 
ВСОЕ 


2ABCDE 
2 


ТАВСОЕ 
ЗАВСОЕ 
ТАВСОЕ 


РРРРЕРРРРРРРРР2 
WWWWWWWWWWWWWYU 
0011222222233 Е 
7816025578001 





FGH I JIKLMNOPORST| 


FGHIJKLMNOPORST 
FGH | JKLMNOPORST 
РОН JKLMNOPORST 
РОН I JKLMNOPORST 


РОНЕ JKLMNOPORST 
FGH! JKLMNOPARST 
FGHI JKL MNOPORST 
FGHIJKLMNOPORST 
FGHIJKLMNOPORST 
FGHIJKLMNOPORST 
FGHISKLMNOPORST 
FGHI JIKLMNOPORST 








FGHIJKLNNOPORSI 
FoHIJKLUNOPORSTI 
! 


FGHI JKLUNOPARST 


FGHIJKLMNOPORST 





FGHIJIKL N Рой 

FGHIJKL N PORS 
ги T 

Ч T 


FGHIJKLMNOPORST 
FGHIJKLMNOPORST 
FGH | JKLHNOPORST 
FSH! JKLMNOPORST 
FGHIJKLMNOPORST 
FSHIJKLMNOPORST 
FGHI JKLMNOPORST 


РО 5 
RT 


FGHIJKLMNOPORST 
FGHI JKLMNOPORST 
FGH I JKLMNOPORST 









































Remarks 


=1. ID GRD-AX 
-1, ID GRD=CX 
==. ID GRD=AX 
=2. 10 GRD=CX 
=3. ID GRD=AX 
=3. ID GRD=CX 
=4. ID GAD=AX 
=4, ID GRD=CX 


PT1/8 
РТ1/8 
РТ1/8 
РТ1/8 


STD 

UNS 1=0, 25 ЕНТ 
UNS 1=0. 25 CTR 
UNSI=0.25 RR 

UNS 1=0. 50 ЕНТ 
UNS 1-0, 50 CRT 
UNS 1=0. 50 RR 








P —25 








PPPPPPPPPPPPPP A | 
WWWWWWWWWWWWWYU 
0011222222233 Fl 
PART 7816025678 | 
NUMBER : 


APPLIED 


FGHIJKLMNOPORSTUVWXYZABCDEFGHI 


JKLANOPORS 





182410-0082 |С 
982720-0690 
582410-0122 
182410-0082 
582410-0122 
582410-0160 
894140-1020 


9305-9308 
9809- 
9305-9807 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 











BCDEFGHIJ LMNOPORST 14Х9 
BCDE GHIJKL КОРО ! 8 

BCDEFGHI JKLMNOPORST M16X12 
BCDEIFGH I JKLMNOPORST M16X12 


9305- 
9305- 

А [9305-0606 
0607- 


(A) | 909202-3080 
(В) | 999202-3160 
(в) | 092002-4160 


63 DUCT; WATER, C/BL 
8944548321 | |9305- 


69 GASKET; PLUG, OIL 








| | фесовеоні Jkumnopansı 
GALLERY, C/BL | 





909571-4140 
909571-4080 
309571-4160 


9305- 
9305- 
9305- 


GASKET; COVER TO С/ 
511292-0150 |С [9305-9411 


897045-3281 


9412- 


1 
1 
1 


BL 


| 


COVER; TAPPET CHAMBER 


911297-6501 
897127-0490 
894119-8833 
897127-0490 
894119-8833 


9305-9506 
9507- 
9305- 
9305-9807 
9808- 


BOLT; COVER TO C/BL 


050040-8180 
028680-8200 
028650-8200 
050040-8220 
028080-8200 
028050-8200 
050040-8180 
028680-8200 
028650-8200 


76|GASKET; COVER TO C/BL 


А 
А 


А 
А 


А 
А 


9305-9811 
9812-0512 
0601- 
8305-9811 
9812-0512 
0601- 
9305-9811 
4812-0512 
0601- 


909921-1070 | A [9305-9410 


897113-7421 


9411- 


77 BOLT; COVER ТО C/BL 
050040-8180 | А [9305-9811 
028680-8200 | А |9812-0512 


P -26 





BCDEFGHIJ LENO 
BCDE GHIJKL NO 
BCDEFGH! JKLUNO 


FGHIJKLMNO 
FGHIJKLMNO 


FGHIJ 
FGHIJ 








BCDEIFGHI JIKLMNO 
BCDEFGHI JKLUNO 
BCDEFGHIJKLHNO 
BEDEFGHI JKLMNO 
BCDEFGHI JKLMNO 
BCDEFGHIJKLMNO 








PORST 
РО 
PORST 








Ра ST: | 
POR T; і 


РО 
PO 
РО 
РО 
ға 
Ра 
‚ RS 
RS 
RS 

















ALSO INCLUDED IN GASKET 








SET(ENGINE) 














BX18 W/LK WASHER 


8Х22 W/LK WASHER 
8x20 FLANGE 


EX18 W/LK WASHER 
8x20 FLANGE 





CYLINDER BLOCK 





РРРРРРЕРРРРРРР2 
WWWWWWWWWWWWWYU 
0011222222233 F 


PART |T| APPLIED 7816025678901 : rks 
NUMBER DATE | Hema 


KLMNOPORST 








77 BOLT; COVER TO C/BL | | 
028650-8200 | |0601- | OR T | i 18X20 FLANGE 


80 CUP; SEALING, TAPPET CHAMBER | 
511219-0080 | |9305- 2hBCDEF SHI До мнораязт ; 00-18 


1 
8ЗІРІМ; FLYWHEEL #56 | | | 
{A} | 908161-0320 | |8305- |всобевни Ксиноровзт | 00-19 1-32 


95 РВЕЗЗИНЕ UNIT; OIL 
983140-3100 | [9305-9711 | | 1] € 
582410-0160 | |9801- 1| с 


96 ADAPTER; PRESS UNIT 8 SW 
(в) | 909902-2380 [#®- | М 


97 СИР; SEALING f 
(А) | 511219-0170 | |9305- ABCDEFGH! JK LUNOPORST 
(В) | 109600-0051 А [8305-0210 | | ABCDEFGH | JKLUNOPORST 
(в) | 897036-5501 | |0211- 3ABCDEFGHI JKLWNOPORST 


98 PIN; C/BL TO CRANKCASE 
909878-5970 [Р®- | | 2всовген LV LUNOPORST 


101/CUP; SEALING CAM END 
894250-5141 | |9305- | | BCDEIFGH! JKLWNOPORST 


102 CUP; SEALING OIL GALLERY 
511129-0060 | |9305- | (2 BCDEFGH1J PORST 


103|NIPPLE; GIL FEED 
909902-2990 | |9305- Ippcorronty PORST 


104|BOLT; BREATHER PIPE 
50040-3160 |А [9808-0512 | | 2 6X16 W/LK WASHER 
050540-6150 | |0601- 2 6X16 W/LK WASHER 


105 CLIჩ: ENG HARNESS, TAPPET COVER 
509700-3480 | |9305- 1 1D=6, 5 
509700-3480 | |9808- 1 1056. 5 


106 PIPE; BREATHER TAPPET CHAMBER 
894250-7273 | |9305- 1 
94250-7273 | |9808- 1 


107 бАЗКЕТ, BREATHER PIPE, TAPPET CHAMBER 
897045-3600 | |9305- 1 
897045-3600 | |9808- 1 


108|МІРРІЕ; BREATHER HOSE, TAPPET COVER 
509666-0100 | |9305- 1 






































5096660190 | |9808- 1 | 























CYLINDER BLOCK 


PART NAME 


РРРРРРРРРРРРРРРРРРР2 
V V V V WERE VI MI VI II VI VI V VI VMVI VI MI V LI 
| 001 ¡0011222222233 Е 
T| Ако |- 9) 262 7816025678 
с РАТЕ М, 


Remarks 





EFGHIYKLMNOPORS 








909150-5050 
909150-5050 
091510-5050 


993490-5100 
993490-5100 





894254-5960 
894254-5960 


511299-0130 
511299-0130 





SCREW; BAFFLE PLATE, 


А 19305-0603 2 
А [9808-05603 2 
0604- 2 


9305- 2 
9808- 2 


9305- 1 
9808- 1 





9305- І 
9808- 1 


114|NIPPLE; WATER DRAIN 


909902-4320 


122| ADAPTER; OIL PRESSURE SWITCH | 
| | аввоврөны 
Ї 


909902-2380 


9305-9404 


| 


135; COVER; OIL PUMP 


91219-58930 


137 COCK; DRAI 
(А) | 913721-1540 
(В) | 804429-4210 


9305- 


М, WATER 
9305-9404 
9509- 


140 NIPPLE; INJ PUMP 





{A} | 509650-0211 
(В) | 509675-0321 
‘CH | 509875-0181 
(С) | 894460-6480 
iC) | 894167-7501 


9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 


162 HOSE; WATER DRAIN, C/BL 


909914-9080 


9509- 


29 GASKET; CONNECTOR 


894167-7270 


P -28 


9305- 


ТАРРЕТ СОМЕН 


ABCDEFGHIJ 
! 





РЕНІ 
FGHI J 


FGHI J 
F 
F 


FGHIJ 





G J 








WASHER; LK, BAFFLE PLATE, TAPPET COVER 


BAFFLE; BREATHER, TAPPET CHAMBER COVER 


BAFFLE; BREATHER, TAPPET CHAMBER COVER 


KLMNO 


KL N 


KLMNO! 
KLMNO 


KLMNG 
М 
М 


KLMNO 


PORST 


PORST 


QRST 











PO ST 


R T 
T 
R 

5 


PORST 





PORST: 


PORST 






































8X23 FLANGE 
8x20 FLANGE 
BX32 


=520 5.8 L=10000 





MEMO 


(МО.1) 





ш 
©) 
> 
< 
© 
- 
LLI 
> 
LLI 
— 
= 
= 
< 
z 
< 
O 
= 
О 
ო 
Ф 


FIG-NO. 


OIL PAN AND LEVEL GAUGE 
(NO.2) 





A 28 (B) 
~ 28 (A) 


64 1» 
52 : 
0-52 


071340250873 








0-13A | OIL PAN AND LEVEL GAUGE 


P PPIPPPPPPPPPP 
ПОТАДАДААДАААЛАДА КККККККККККККККККККККК 
| F67VVVVVVWWWWWWKW CEEFFFGGGCGHHHHHHHUJLLL 
T| APPLIED 00000 0000000 0011220111 00000113 00 
NUMBER CI DATE 12233 1233445 2539231478 15689080 12 
UU: об | 

Інн: Ah | 
ABCDEF GHI JKLMNO|PORS TUVWXYZ ABCDEFGH IJKLMNOPORS 





PAN ASM; OIL 
911370-6812 | |9305- 
911360-6032 | |9305- 
811360-8221 | |9305- 
91136-6141 | |9305-9702 
511360-0722 | |9703- 
911360-6141 | |9305- 
511360-0722 | |9305- 
894437-2421 | |9305- 
511360-1834 | |2305- 


ВСРЕРСНІ J 











894362-3050 | |9305- 
511760-1470 | |9305- 
$11760-6061 9305-9702 
511760-1470 | |9703- 
$11760-6061 9305- 
911760-6090 | |9305- 








FA 
а 
INCLUDED IM GASKET SET (ENGINE) 
FSHIJ i | РО 
FGHIJ | | РО 
7 ABCD JKLMN 


GASKET; DRAIN PLUG 


109623-0570 | |0212- 
109623-0570 | |9305- 
309920-6510 | |9305- 


911760-6100 9305- | FGHIJ 


109623-2350 | 19305-0211 | 


PLUG; DRAIN, OIL 
999202-3200 | |9305-0211 FGHIJ U 
909662-0120 | 10212- FGHIJ U K 
909662-0120 | |9305- МИХУШАВСОЕРБНУЈ LMM0 
509605-0050 | |9305- 








TUBE; GUIDE, OIL LEVEL 


511766-0381 | |9305- ІМ | | | CDEFGHI| LuNb 


9/GASKET; GUIDE TUBE, OIL LEVEL 
909920-7080 | |9305- | | | | 


15 СЫР: GUIDE TUBE 
309917-2040 | 9305- ||| соЕғент| Lunb 





PAN TO C/BL —ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. 
511367-0040 | с |9305-9410 | | 1ABCDEFGHIJKLMNOPO STUY ҮДА CDEFGHI| LuNDP 
897045-3220 | |9411- ABCDEFGH! JKLMNOPO STUYHXYZABCDEFGH ІШКІ ИМОРО 








23 ВОТ; OIL PAN 
050040-6160 |А [9305-0512 | ЇЗОВВСОЕРОН JKLMNOPO STUVHXYZABCDEFGHI 6X16 НАК WASHER 
050540-6160 | |0601- ЗОАВСОЕРСН і JKLMNOPO STUVWXYZABCDEFGHI БХІ W/LK WASHER 
897015-5151 | |9305- 2ABCDEFGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCDEFGH I 8Х119 W/LK WASHER 


27 | CRANKCASE 
989112-1234 FGHI JKLHNO 
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OIL PAN AND LEVEL GAUGE 


PART NAME 


І 
РАЯТ T 
NUMBER С 


27|CRANKCASE 





РРРРР 
A À À À À 
уууун 
L 0000 
R 2233 
у у 
нн 


РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
КККККККККККККККККККК 
EFFF6G6GHHRHHHHHJJLLL 
11220111 00000113 00 
39231 5689090 12 


APPLIED 


Remar 
DATE marks 





911215-0810 
894470-5482 
894460-2182 





9305- 
9305- 
9305- 





BOLT; CRANKCASE ТО C/BL 


050040-8220 
028680-8250 
028650-8250 
050040-8220 
028680-8250 
028650-8250 
050040-8220 
028680-8250 
028650-8250 
050140-8450 
028080-8400 
028050-8400 
050140-8450 
028080-8400 
028050-8400 
050040-8320 
028080-8300 
028050-8300 
050140-8000 
109044-0751 
050140-8000 
108044-0751 





62|PLATE; DIST, CRANKCASE 


911219-3160 


63| СНЕЙ; PLATE 


9030906180 


А 
А 


А 
А 


9305-9811 | [14 
9812-0512 | 14 
0601- 14 
9305-9811 | [16 
9812-0512 | |16 
0601- 16 
9305-9811 7 
9812-0512 ? 
0601- 7 
9305-9811 2 
9812-0512 2 
0601- 2 
9305-9811 4 
9812-0512 4 
0601- 4 
9305-9811 7 
9812-0512 7 
O60} - 7 
9305-9811 2 
9812- 2 
9305-9811 4 
9812- 4 


9305-. | | 


| 


9305- 





64|PIPE; CRANKCASE 


511369-0380 


9305- 


| 


66|PLUG, CRANKCASE 


09862-1540 


9305- 


||| 


30] БАЗКЕТ, PLUG 


909572-0140 


|%5- 


ІМ 


92 PLUG; CRANKCASE 
9112192150 ја 1 


93| САЅКЕТ; COVER, CRANKCASE 


911219-2160| a 


Ш 


118| САЗКЕТ; PLUG,OiL НТВ 


808571-4160 


9703- 


CBE 
CDE 
CDE 

B 

B 

B 


CDE 
CDE 
CDE 

B 

B 

B 


С 


С 


[FGHI JKLMNO 
ЕНІ JKLMNO 
FGHIJKLMNO 





FGHIJKLMNO 
FSHIJKLMNO 
FGHIJKLHNO 


РОН! JKLHNO 
FGHI JKLMNO 











YZA CD 











УРА CD 
УРА CD 


B 





Е 
BE I 

B E I 
ZA CD) FGH 
ZA CD FGH 
РА CD FGH 


























EX22 W/LK WASHER 





fD=14.2 00-23 





P -33 








РРРРРРРРРР РРРРРРРРРЕРРРРРРРРРР 
A À À À AA A À À A КККККККККККККККККЕКК 

| УУУУ НИНИН! EFFFGGGGHHMHHHAUJLLL 
РАВТ |t| APPLIED 0000 00006 11220111 00009113 00 Remarks 
NUMBER [cl DATE 2233 12334 39231478 15689000 12 

UU U 

HH H 
ABCDEFGH JKLMNOPORSTUVWRVZABCDEFGHIJKLMNOPORSITUVWR 





118 САЅКЕТ; PLUG, ОП. НТА 
909571-4160 | |9305- | | | 


119/PLUG; OIL НТА BLIND 
999202-3160 | A |9305-0606 | | 1 
092002-4160 | [0607- 1 
999202-3160 | А [8703-0606 | | 1 
092002-4160 | |0607- 1 


164|GASKET; OIL РАМ ТО BRG САР | —ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) 
911258-1080 | |9305- | | 2ტ8600ი6ს | IXLV#0-9 STUVWXYZABCDIEFGH IUKLMNOPO 





ХҮ 
ХҮ 





iv 
: V 











03| BOLT; CLIP | 
050140-8160 РА |9305-9811 1 ! СРЕРОН|| LMNO 8Х16 W/LK&PL WASHER 
028080-8120 ТА (9812-0512 1 CDEFGHI| LMND 8X12 FLANGE 
028050-8120 0601- 1 i СПЕЕбН1| LMHND 8X12. FLANGE 


















































OIL PAN AND LEVEL GAUGE | 0-13В | 


PART МАМЕ 


РРРРРРРРРРРРРРІ 
WWWWWNWWWWWWNYU 
0011222222233 F 


І | , 
PART T| APPLIED 7816025678 
NUMBER |C| DATE i Remarks 


OPORSITUVAX 





PAN ASM; OIL 
911370-6812 9305- 
911370-6812 9305-9711 
511360-3544 9712- 
911360-6032 9305- 
511360-1563 9305-9401 
897109-5152 9402- 
911370-6812 9305-9305 
911360-6032 9306- 
897036–7714 | |9305- 
511360-3544 9305- 
911360-6032 9305-9807 
894437-2421 9808- 
911360-6221 9305- 


2 GAUGE; OIL LEVEL 
911760-6100 9305- 
911760 6100 | |9305-9711 
897039-1980 | |9712- 
894362-3050 9305- 
511760-0553 | |9305- 
897043-9250 | |9305- 
511760-0542 9305- 
511760-0920 | |9305- i 
511760-1470 | |9305- | ' 
































3 GASKET; DRAIN PLUG INCLUDED iN GASKET SET (ENGINE) 
109623-2350 | [9305-0211 
109523-0570 | |0212- 
109623-0570 | |9305- 
109623-0570 | |9305-9401 
109623-2350 | [9402-0211 
109623-0570 | |0212- 
109623-2350 | |9305-9305 
109623-0570 | |9306- 
109623-0570 | |9305-9807 
909920-6510 9808-- 
909571-4300 | |9305- 
109623-0570 9305- 


AJPLUG; DRAIN, OIL 
999202-3200 | [9305-0211 L МОРО 20 
909662-0120 | 10212- | МОРО 20 
909662-0129 | |9305- 20X16.5 FLANGE 
909662-0120 | |9305-9401 K i 0Х18.5 FLANGE 
999202-3200 | |8402-0211 K | | Ü 
909662-0120 | |0212- Ї K | | 0 

















999202-3200 | |9305-9305 Ч M20 
909662-0120 | |9306- М М20Х16.5 FLANGE 
909204-5170 | (9305- | 0 PT3/8 
909652-0120 | 19305- i 0Х16.5 FLANGE 
































P -35 


0-13B | OIL PAN AND LEVEL GAUGE 








0011222222233 F| 


PART APPLIED k 9 262 [7816025678901 
DATE 


PPPPPPPPPPPPPPZ 
WWWWWWWWAWWWNWYU 
т 
NUMBER 


ABCDEFGH I JKEMNOPORS TUVWXYZABCD NKLMN 





8 TUBE; GUIDE,OIL LEVEL GAUGE 
511766-0381 | 9305- 1 


GASKET; GUIDE TUBE, OIL LEVEL 
909920-6090 | 19305- 1 
309920-6090 | 19712- Il € 


15/CLIP; GUIDE TUBE 
909917-2040 | |9305- 


16|САЗКЕТ; OIL РАМ ТО C 
511367-0040 |С РАМ ТО СИВ. 
887045-3220 | |9411- 








BEDEIFGH | JKLHNO 
BEDEFGHIJKLMNO 





23|ВО Т, OIL PAN 
050040-6160 | A [9305-0512 
0505406160 | |0601- 
897015-5151 | |9305- 
050040-8250 | |9305- 
509030-0351 | |9305- 


OABCOEFGH IJKLMNO X15 WALK WASHER 
BEDEFGHI JIKLMNG 6X16 МАК WASHER 
BCDEFG IJKLMNO 8Х119 МАК WASHER 

i 8Х25 НАК WASHER 
8Х53 














911215-0840 | |9305- 
511215-0362 | |9305- 
894460-2182 1 |9510- 


BOLT; CRANKCASE ТО C/BL 
050040-8220 | A |9305-9811 | [14 
0286808250 | A [8812-0512 
028650-8250 | 10601- 
050040-8220 |А [8305-9811 
028680-8250 РА |8812-0512 
028650-8250 | |0601- 
050040-8220 | [9305-2401 
050040-8220 | A [9402-9811 
028680-8250 |А 19812-0512 
028650-8250 | 10601- 
050040-8320 | A 9402-9811 
028080-8300 |А 9812-0512 
028050-8300 | (0601- 
050040-8220 | A [9305-9811 
028680-8250 |А (9812-0512 
028650-8250 | |0601- 
050040-8320 |А 9305-9811 
028080-8300 | А [9812-0512 
028050-8300 | [0601- 
050140-8450 | A [9305-9811 
028080-8400 | A |9812-0512 
028050-8400 | 10601- 
050140-8450 | A [9305-9811 
028080-8400 |А [9812-0512 





8X22 W/LK WASHER 
8Х25 FLANGE 

8Х25 FLANGE 
8Х22 МАК WASHER 
8x25 FLANGE 
8Х25 FLANGE 
8Х22 W/LK WASHER 
8X22 МАК WASHER 
8X25 FLANGE 
8Х25 FLANGE 
8Х32 МАК WASHER 
8Х30 FLANGE 
8X30 FLANGE 

8Х22 WALK WASHER 
8X25 FLANGE 
8Х25 FLANGE 

i MEX32 W/LK WASHER 
| | 8X30 FLANGE 

i MEX30 FLANGE 
nooner IJKLMNO 8X45 W/LK&PL WASHER 











989112-1234 | |9305- к мкоро т 
| | 











ABCDEFG IJKLMNO 8X40 FLANGE 
ABCDEFG I JKLMNO 8Х40 FLANGE 
| H 8Х45 W/LK&PL WASHER 
H | 8Х40 FLANGE 








Ж => ჩა го BSNS OS OS == == 


























OIL PAN AND LEVEL GAUGE 


KEY 
мо. | PART МАМЕ 


РРРРРРРРРРРРРРА | 
MI VVI MI VIII VI VI V ТОКА 
I 0011222222233 F 
PART T| APPLIED ue 7816025678901 | | 
NUMBER С DATE Y | | 
А РОНЕ UVWXY EFGHIJKLMNOPORSTUVWX 


28|BOLT; CRANKCASE ТО СУВЕ. 
028050-8400 | |0601- 4 H | 8X40 FLANGE 
050140-8000 |А [9305-9811 | | 2ABCDEFG IJKLMNO i BX100W/LK&PL. WASHER 
109044-0751 | |9812- FG IJKLMNO i ВХ95 FLANGE 
50140-8000 |A [9305-2811 | M8X100W/LKRPL WASHER 
109044-0751 | |9812- M8X95 FLANGE 


PLATE; 
911219-3160 | |9305- 


SCREW; PLATE 
903090-8160 | |9305- 


PIPE; CRANKCASE 
511369-0380 | |9305- 


GASKET; PLUG, OIL НТВ 
909571-4160 | |8305- 


PLUG; OIL HTR BLIND 
999202-3160 | |8305- 


130|SPACER; 157,011 PAN шиг 
513642-0770 9402- JK 


164) БАСКЕТ; OIL PAN ТО ВАС CAP | 
911258-1080 9305- ZIABCDEI KLMNO 


168)NIPPLE; OIL PAN TO BREATHER 
5113690970 | |9305- | ||| 


203] BOLT; CLIP 
050120-8160 |А [9305-9811 | | 1 | 8X16 W/LKBPL WASHER 
028080-8120 |A |9812-0512 | | 1 3 8X12 FLANGE 
028050-8120 | |0601- 1 : | 8X12 FLANGE 


262 ЖАБНЕН; PL, STAY 
909164-7080 |A |9402–0605 
091614-7080 | |0606- 


75| САР, RUBBER 
894373-2470 | [Р | М 


04 CLIP; CAP 
894238 9240 










































































[0-14 | CAMSHAFT AND VALVE 


107 


5 


01440150873 





Р -38 


CAMSHAFT AND VALVE 


KEY 
МО.) PART МАМЕ 
РРРРРІ РРРРРІ РРРРР 
AMARA КККККІ KKKKK | 
| ОТ EFFFG JALLL | 
PART T| APPLIED 00000 11229 13 90 i 
NUMBER [cl DATE 12334 39237 90 12 Remarks 
Інні | 
ABCDEFGHIJ UVWXYZABCOEEGHI | 








912511-0794 | |9305- | 1всоврон JKLUNOPO STUYVWXYIZ ABCDEFGHIUKLHNOPO 


VALVE; INL 
512551-0282 9305- | AIABCDEFGHI JKLHNOPO STUYVWXYZABCDEFGHIUKLHNOPO 


VALVE; EXH , 
512552-0342 9305- | SABCDEFGH I уксиноро STUWWXYIZABCDEFGH HIKLUNOPO 


| | 
BOLT; CM/SHF GEAR 
509000-0690 | |9305- | IpBCDEF CHI ја инора STUVWXYZABCDIEFGH |JKLMNOPO 


GEAR; CM/SHF | 
912522-1441 9305- x ние STUYWXYZABCDEFGHIUKLUNDPO 


PLATE; THRUST 
911687-0101 | |9305- IPBCDEF GH! „Ксинора STUVWXYZABCDEFGHIUKLMNOPO 


BOLT; THRUST PLATE | й 























050040-8160 | A (9305-0512 2lABCDEFGHIJKLUNDFG UVHXYZABCDEFGHIL ІМНОРО | 8X16 W/LK WASHER 
050540-8160 0601- ЗАВСОЕЕСН | JKLMNOPO UVWXYZABCDEFGHIUKLMNOP O 8X16 W/LK WASHER 





KEY; CAM GEAR SET 
808000-7180 | 19305- FGHEJKLUNOPQ STUVWXYZABCDEFGH ILIKLMNOPO 


WASHER; GEAR CAM 
512519-0021 | |9305- FGHIJKLMNOPO STUVHXYZABCDEFGHINKLWN 


8941002910 13 [9305-0012 KLUNO UVHXYZABCDEFGHIJ LMH 
8973076740 0101- KLUNO ПУНХУ/АВСОЕЕСН |.) КЕМК 


PLUG; ROCKER SHAFT END 
912626-0056 | 9305- 1 UVWXYZABCDEFGHIUKLMN 


RING; SNAP, ROCKER ARM 
909180-0190 | |9305- ра STUVWXYZABCDEFGHILKLHN 


COLLAR; SPLIT 
512565-0040 | |9305- PO STUVWXYZABCDEFGHIJKLMMOPO 





RING; SEALING МУ ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) 
91 2559-0080 шта || PO STUVW YZABCDEFGHIU LMMOPO 





SPRING; VLV, OUTER | 
812551-0110 9305-0204 BCDEFGHIJKLMNOFG STUYWXYZABCDEFGHIJ LMN 
9125610370 0205- BCDEIFGHIJIKLMNOIPQ STUVWXYIZABCDEFGHIVJKLMN 
1 





FGHIJKLMNOPO STUVHXYZABCDEFGHIV LMN 
| 





























+ 
i 
i 
' 
i 
' 
1 





0-14A | CAMSHAFT AND VALVE 








| РРРРРРРРРР 
KKKKKIK КККККККККККККК 
EFFFGIGGGHHHHHHHJJLLL 
00000 11220111 00000113 00 
NUMBER 12334 39231 5689080 12 


TUVWX 





FGHIJKLUNOPO ZABCDEFGHIN ГИМОРО 
BCDEFGH I JKLWNOPO ШУН YZABCDEFGRIN LMNOPO 
BCDEFGH I JKLUNOPO UVWXYZ ABCDEFGH IUKLMNOPO 


(В) | 512563-0170 | [9305-9807 
(В) | 897167-2652 | 19808- 





(A) | 512563-0160 — 


78 ARM; ROCKER 
(А) | 12611-0201 | 19305- 
(B) | 512611-0221 9305- 
(С) | 912611-3470 | |9305- 
(б) | 912611-3490 | |9305- 


81|SCREW; ADJ, ROCKER 1 





ВСОЕЕСН | JKLMNO STUVWXYIZABCDEFGHILKLHNOPO 
BCDEIFGH I JKLMNO STIUVWXYIZABCDIEFGHIUKLMNOPO 
BCDEIFGHI JKLMNO STIUVWXYIZABCDEFGHIKLHNOPO 

! і 
BCDEFGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCDEFGHIUKLMNOPO 


894152-2831 9305- 


Е STUVWXYIZABCDIEFGH | КСИНОРО 
| 


83|NUT; ADJ SCREW, LK 
909111-5080 | А [9305-0512 | | 8ABCDEFGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCDEFGHIJ LMNOPO 
091111-5080 | 10601- B|ABCDEFGHI КЕММОРО STUVWXYIZABCDEFGH IUKLUNDPO 


84| BRACKET; ROCKER ЗНАЕТ, INTER 


91 2828-0930 =. | | фесовесни ICI სინი STUVWXYZABCDIEFGH IUKLWNOPO 


85 вот; BRKT | 
010810-8500 |А (9305-0204 SABCDEFGHI JKLHNOPO STUVWXYZABCDEFGHIJ LMNOPO мак: 
8 








028080-8450 | A 2205-0512 SABCDEFGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCDEFGHI LMNOPO ХАБ FLANGE 
028050-8450 0601- ЗАВСОЕРСНІОЖІММОРО STUVWXYZABCDIEFGHIJKLMNOPO 8X45 FLANGE 


86 НАЗНЕН, ROCKER ARM FIX | | 
(A) | 909164-0080 | [9305-0208 Ч всасган Чио STUVWXYZABCDEFGHIN LMNOPO 





(B) | 909851-9310 9305- 2RBCDEFGHIJKLHNOPO STUVWXYZABCDEFGHIUKLMNOPO 


88|ROD; PUSH | 
ყვეს [= | kia kuna UVWXYZABCDEFSH IUKLANDPO 


ТАРРЕТ; МУ 
912571-8011 | |9305- [ше ныкы UVWXYZABCDEFGH IUKLUNDPO 


SPRING; ROCKER SHAFT | 
909940-6070 | |9305- | ы лш анода UvwWxXvZaBCpDEFGHIUKLuNDPQ 


BOLT; THRUST COLLAR | 
509000-0841 | Ё BCDEFGHI Jj мно | | рға X55 МУК WASHER 


105 BOLT; IDLE GEAR SHAFT 
901065-8550 | |9305- | UYWXYZABCD JKLMN 
BCDE 





901065-8550 9506- 2 FGHI J 





106 WASHERI IDLE GEAR SHAFT 
она "> | |2} UVWXYZAGCDIEFGH 


107 SHAFT ; 
91253: -0241 FGHIJKLMNO UVWXYIZABCDEFGHI 
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CAMSHAFT AND VALVE 


ро 
РРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРР 
ААЛАДАДАДА KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIKMA 
| VVVVWWWWWWWW CEEFFFGGGGHHHHHHHJJLLLÎL 2 
PART TÍ APPLIED AE 0000 00000 11220111 00000113 000 2 
NUMBER |С, DATE Y 2233 12334 39231478 15689000 123 
H H | 
FGHIJ PORSTUVWXYZ ABCD ОКЕИНОРОКУТОУ ИХ 








5125350051 | 9305- | | ‘Peco oH! „ксиноро STUVWXYZABCDEFGH !UKLMNDPO 


IDLE 
512523-0231 9305- K UVWXYZ ABCDEFGH |JKLMN 
912523-0800 |А [9305-9611 Рон J} LMNO 1 ОРО 
897166-0300 9612- FGHI J) LMNO 1 ОРО 


219 WASHER; LK, SHAFT | 
909150-5080 | [9305-9505 k 0 TUVWXYZABCDEFGH М LMN 
909150-8080 | A [9506-0603 FGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCDEFGHIN LUN 
091510-8080 | |0804- FGHIJKLMNOPO STUYWXYZABCDEFGHIUKLHN 
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CAMSHAFT AND VALVE 


FIG-NO. 








РРРРРРРРРРРРРР? 
WWWWWWWWWWWWWYU 
0011222222233 F 


7816025678901 Remarks 


ÄBCHEFGAT JKL MNOPORSTUVWNYZARCDEFGR INK LUND FORSTUVAA 
| 


512511-0784 9305- | | ТАВСОЕРСНІ JKLMNOPORST 


A VALVE; INL 
512551-0282 | |9305- | | «ресобеоні Jkuunoponst 


5 VALVE; EXH 
512552-0342 | |9305- | ‘PECDEF GH: JkLUNOFORST 


ТІВОСТ; CM/SHF GEAR 
509000-0699 | 19305- | всрегени 1 нноровзт 








912522-1441 9305- | всовесни JkLunoporst 


10|PLATE; THRUST 
911681-0101 | |9305- | всовевни Ук мкороват 


11[BOLT; THRUST PLATE ТО С | 
050040-8160 |a 9305-0512 | | 2ABCDEIFGHIJKLMNOPORST BX16 W/LK WASHER 
0505408160 | 10601- 2ABCDEFGH I JKLMNOPORST | ВХІ ВАК WASHER 


12 КЕУ; CAM GEAR SET 
908000-7180 | |9305- | 1 


45| МАЗНЕН; GEAR САМ 
512519-0021 | |9305- | 1 


53|SHAFT; ROCKER ARM | 
894100-2910 | А [9305-0012 Авант симки 
В 

















BCDEFGHI JKLMNOPORST 








BCDEFGHI JKLMNOPORST 
І 











897307-6740 | |0101- ТАВСОЕЕСН I JKLMNOPORSTI 


B5|PLUG; ROCKER SHAFT END 
912626 0050 | | | Ё 


56|RING; SNAP, ROCKER ARM 
909180-0190 | |9305- | Ё BCDEFGHI JIKLMNOPORST! 


65| COLLAR; SPLIT 
512565-0040 ща | |° 


BCDEFGHIJKUMNOPORST 


BCDEFGHIJKLMNOPORST 


—ALSO INCLUDED IN GASKET SETTENG. & HEAD) 
912559-0080 | 19305-9807 | ORRGDEF SHI JRLMNOPORST 


69| SPRING; МОМ, OUTER | 
512561-0110 | [9305-0204 | | BABCDEIFGH | JKLMNOPORST 


912561-0370 0205- SABCDEFGH | JKLMNOPORST 





70|SPRING; МУ, INNER 
512562-0070 | (9305-0204 é FGHIJKLMNOPORST 
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CAMSHAFT AND VALVE 


PART NAME 


240 
РРРРРРРРРРРРРРР 
M VV V9VM MM MI A YA A 
0011222222 


PART APPLIED 7816025678 | i | | Remark 
NUMBER DATE ! i ! 8 


FGHI JKLMNOPORS ТОУНХУРАВСРЕРОН FOKLWNOPORSITUVWX 








SEAT; SPR 
512563-0160 | 9305-9807 
512583-0170 | А [9305-9807 
897152-2652 | 19808- 


АНЫ; НОСКЕН 


512611-0201 9305- SEE 
IN 


FGHIJKLHNOPORST 
FGHI JKLMNOPORST 
FGH I JKLMNOPORST 

















512611-0221 9305- BCDEFGHI JKLMNOPORST 
912511-3470 | 19305- BCDEFGHIJKLMNOPORST 
912611-3490 | |9305- BCDEFGHI JKLMNOPORST 





SCREW; ADJ, ROCKER ARM 
894152-2831 | |9305- 8 





BCDEFGHI JKLMNOPORST 





83 мл; ADJ SCREW, LK 
909111-5080 | A [9305-0512 È 
091111-5080 | |0601- 


BCDEIFGHI JKLMNOPORST 


BCDEIFGH I JKLMNOPORST 
| 








84 BRACKET; ROCKER SHAFT | | f 
912628-0930 | |9305- | BCDEFGHIJKLMNOPORST: 


85 BOLT; BRKT 
010810-8500 [А [9305-0204 
028080-8450 |А [0205-0512 
028050-8450 | |0601- 


86/WASHER; ROCKER ARM FIX 


TER 





CDEFGHIJKLMROPORST М8Х50 
BCDEFGHLIKLMNOPORST 8X45 FLANGE 
BEDEFGHI JKLMNOPGRST i M8X45 FLANGE 





(8; | 909851-9310 9305- BEDEFGHI JKLKNO 


88|ROD; PUSH 


512575-0160 | |9305- ЗАВСОЕЕСН I JIKLMNO 


89| TAPPET; М.М 


912571-8011 9305- Е BCDEIFGHIJ 





95 SPRING; ROCKER SHAFT 
9099406070 |  9305– 





3ABCDEFGHIJ 


101|В01 Т; THRUST COLLAR 
509000-0841 9305-9505 | | 2 





(А) | 908164-0080 | [9305-0208 თ LMM0 


BCDE GHIJ i 18х55 W/LK WASHER 


105 BOLT; IDLE GEAR SHAFT 
901065-8550 | 19305- | f 8Х55 
901055-8550 | |9505- უთ. DE | | 6x55 


106 WASHER; IDLE GEAR SHAFT 
509503-0820 | |9305- | Ё 


107|SHAFT; ІШЕ GEAR | 
912531-0241 9305- ТАВСРЕРӨН | JKLMNOPORST 
































ка CAMSHAFT AND VALVE 


111 COLLAR; THRUST, IDLE 
512535-0051 | |9305- 


912523-0800 | A 9305-9611 
897186-0300 | |9612- 
512523-0231 9305- 


219 WASHER; LK, SHAFT 
909150-5080 | (9305-9505 
909150-8080 |А [9506-0603 
091519-8080 | |0604- 
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ЛІ ..... '---_-______ 


GEAR 


| ern) 


ТАВСРЕ 
ТАВСОЕ 
1 


2 Е 
ЗАВСОЕРСНТ.) 


2ABCDEFGHI J} 








KLMNO 


KL NO 


KLMNO 
KLMNO 





РЕРРРРРРР2 
WWWWWWWWYU 


PART NAME 
РРРРР 
ПИ 
0011222222 
PART 1 APPLIED AT 7815025678 
NUMBER 
á FGHIJKLMNO 


233 Е 
901 


PORST 


FORST) 


RT 


RT 





Po 5: 
KL МОРО 5 


UVWXY 





ZABCD 











EFGHI 





DPORS 











TUVWX 











Remarks 





MEMO 
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CRANKSHAFT,PISTON AND FLYWHEEL 





CRANKSHAFT,PISTON AND FLYWHEEL 


KEY 
NO | PART NAME 
PPPPPPPPPPP? РРРРРРРРРРРРРРРРР 
AAAAAAAAAAIAA ККККККККККККККККК 
| CEIEFFFGGGGHHHHHHH 
pant Ir 9011220111 000001 
NUMBER |C 2839231478 156890 Remarks 
УХУ EFGHINKLANOPORSITUVWX 


HANKSHAFT | 
894139-6690 | |9305- ТАВ: UVWXYZABCDEFGHINKLMNO 0 
8941421920 | |9305- 1 CDEFGHIJKLMNO ' | P 


CRANKSHAFT, STANDARD 
511510-0211 9305- ABCDEFGH | JIKLWNG ЦУНХУ АВСОЕР БН 1 UKLMNOPO 


8| МЕТА. KIT; CRANKSHAFT, U/S=0. 25 
511530-0211 | |9305- | BCDEIFGHI JKLMNO UVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPO 

















9 METAL KIT; CRANKSHAFT 





U/S=0. 50 | 
BCDEFGHIJKLMNO UVWXYZ ABCDEFGH IJKLMNOPO 


1 
511540-0211 | Е 


12 FLYWHEEL 

(А) | 512330-1401 | |9305- 

(A) | 512330-0933 | |9305- 

(А) | 812330-1140 | |8305- 

(в) | 894175-4092 | |9305- FSHIJKLMAO 

(А) | 512330-1081 | |9305- IFGH I JIKL MANO 

(А) | 512330-2221 | |9305- 

(А) | 512330-1163 | |9305- 

(A) | 512330-1850 | [9305- 

(А) | 512330-1401 | |9305-0208 
512330-1163 | |0209- 
512330-1780 | |8305- 
512331-0502 | |9305- 
894446-9294 | |9305- 


PULLEY; CR/SHF 

512371-1220 | |9305- | 
912373-6052 | |9305- JKLMN 
512371-0901 | |9305- FGHI I#LMM0 
912373-6121 | |9305– 
894470-5511 | |9305- 


THROWER; DUST . 
912373-6060 | |9305- TU EFGHI 


GEAR; CR/SHF 
512521-0250 | |9305- TUVWXYZABCDEFGH JKLMN 
912521-0420 | |9305- FGHIJ $! | 


32/PIN; FLYWHEEL | 
808161-2200 | |9305- FGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCDEFGHIUKLNMN 


35 GEAR; RING | 
912333-6051 | |9305- STUVWXYZABCDEFGH JKLMN 2-128 7-12.0 
894419-6021 | 19305- | 2-108 Т=8.90 
912333-0361 | 19305- | CDEFGH I ШК! МНОРО 2-108 T=15.0 


36 PIN; FLYWHEEL 
908150-6160 | |9305- 
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0-15A | CRANKSHAFT,PISTON AND FLYWHEEL 


[ ею | NO. 


moe 
мо. | PART NAME 
РРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
АААААААААА ККККККККККККККККККЕК 
le уууумникик E FFFGIGGGHHHHHHHJJLLL| i 
PART | APPLIED 0000 60000 11220111 00000113 00 i 
NUMBER DATE FIT 2233 12334 39231478 15689090 12 Remarks 
UU; u 
ннн 
FGHIJKLMNOPORSTUYWXY EFGFIUKLNNO 


ЗБІРІМ; FLYWHEEL 
909878-5320 | 9305- 


37 BEARING; PILOT, TOP Шимт: 
509800-0810 | (9305- 
509801-0010 | |9305- FGHI JKLMNO 
9000906600 | |9305- 
509800-0610 | |9305-0208 
897175-2640 | |0209- 
509800-0780 | |9305-9712 
897175-2640 | |9801- 


38 WASHER: FLYWHEEL | 
(А) | 512336-0101 | |9305- DEF GH | JKLHNOPO UVWXYZABCDEFGH UKLMN 
309851-8660 | |9305- EFSHIJKLMNOPO : 











| 
і 





401 BOLT; FLYWHEEL 
894433-9910 | С [9305-9312 SCDEFGHRI JKLMNO STUY УРА CDEFGH | LUN 


897065-9841 9401- 860902) I JIKLMNO STUVHXYZABCDEFGH UKLMN 


902061-0320 9305- EFGHIJKLMNO 


WASHER; THRUST. ч | 
894453-5200 |C |9305-0411 ЕСНІОКІММОРО STUVWXYZABCDEFGHIU LMNOPO 
897383-7400 | |0412- FGHI JKLMNOPO STUVWXYZABCDEFGHIUKLMNOPO 


KEY; WOODRUFF, 201 | 

908030-7430 | 19305- а  TUVWXYZABCDEFGHIUKLMN 

908030-7160 | |9395- KLMNOP 5 
і 














1 
909802-6060 YZ ABCDEFGH 
509000-1320 EIFGHIJKLMNG | 

909802-5950 i VAX | 
8943405970 


59|WASHER; CR/SHF PULLEY 
912379- “| |%»- | ' UVWXYZABCCEFGH JJ LHN 





ALSO INCLUDED ЈА 
897176-5960 | |3305- BCDEFGHIJKLMN0O ZABCDEFGHI| LAN 
897176-5970 | |9305- BCDEFGHI JKLMNO ZABEDIEFGHI| ЦИМ 
897176-8640 | |9305- JK 
897176-8650 | |9305- i Ук 


68 RING SET; PISTON, ИЕ ALSO INCLUDED IN 
512121-0070 | |8305- Евн! JKLUNO ZABCDEFEHI LEN 
894471-4420 | |9305- JK 

73 МЕТА SET; CONN ROD, Wa | 
894142-2080 FGHIJKLMNOPO STUYWXYZ ABCDEFGH IUKLMN 
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CRANKSHAFT,PISTON AND FLYWHEEL 


РРРРРРРРРР 
AAAAAAAAAA 
I VARA RUOLI! 
PART 00000 |00000 
NUMBER 12233 12334 
U U 








74 МЕТА. SET; CONN ROD, U/S=0. 25 | | | 
4 цо шан STUVWXYZ ABCDEFGH IJKLMN 


75! МЕТА SET; CONN ROD, U/S=0. 50 
894163 1750 Ний 


894163-1740 9305- 





А ყვეს STUVWXYIZABCDEFGHIJKLWNOPO 


83|PIN: PISTON ALSO INCLUDED IN LINER SET. 
512211-0090 | |9305- AMBCDEFGHIJKLMNOPO ST ZABCDIEFGHI| LNN РО 
512211-0170 | |9305- 4 | UK D 


84/ROD ASM; CONN 
512230-0391 | |9305- 





აა. IJKLMNOPO STUVWXY2ABCDEFGHIJKLMNOPO 


85/BUSHING; CONNROD 
512251-0050 | |9305- шеше UVWXYZABCDIEFGHIUKLMNOPO 


86|BOLT; CONNROD | 
894419-7291 | А [9305-9408 | | 8ABCDEFGHIJKLMNO UVWXYZABCDEFGHIU LMNOPG 
512235-0090 | (9409- SABCDEFGH I JKLMNQ UVWXYZABCDEFGHIUKLMNDPO 








88|NUT; CONNROD 2 
509409-0160 | |9305- | eco Fan ын UVWXYZABCDEFGH IUKLHNOPA 


93 THROWER; 011, CR/SHF 
912362-0390 | |9305- TIABCDEFGH | JKLMNO UVWXYZABCDEFGH I JKLMNOPO 


110 SPACER; BRG, CR/SHF 
512319-0080 | |9305- UY 
512319-0010 | |9305- 
512319-0080 | [9305-9208 





ALSO INCLUDED IN 
KLMNO UVWXYIZABCDEFGHIJIKLMN 
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| 0-15B | CRANKSHAFT,PISTON AND FLYWHEEL 


KEY 
NO.| PART NAME 


РРРРРРРРРРРРРР2 
WWWWWWWWWWWWNWYU 
І do 0011222222233 Б ! 
FART T| APPLIED 7816025678901 R k 
RIT emarks 
NUMBER |с] სინ. [RLY | 
АВСРЕРбНТУЛКСИНОРОН5Т ҮНХҮ ЕРбНТОКГИНбРОВЗТ ҮН 


і i 
| | | 


1| CRANKSHAFT 


(А) | 894142-1920 | |9305- t BCDEFGHIJKLMNO 
(8) | 894139-6690 | |9305- 1 


? METAL KIT; CRANKSHAFT, STANDARD 
511510-0211 | |9305- IABCDEFGHIJKLMNOPORST 


8 METAL КІТ; CRANKSHAFT,U/S=0.25 
511530-0211 | |9305- IABCOEFGH | JKLHNOPORST 


9 METAL KIT; CRANKSHAFT, U/S=0. 50 
511540 0211 |4%- Евн: JKLUNOPORST 


12 FLYWHEEL 

{в} | 512331-0502 | |9305- K мора 
(А) | 512330-1081 | |9305- K NOPO 5 
(3) | 894175-4092 | [8305-9812 
(8) | 512331-0502 | |9901- 
(A) | 894343-4090 | 19305- 
(А) | 512330-0933 | |9305- 
(В) | 912331-6140 | |9305- 
(8) | 512331-1481 | |9305- 
(А) | 512330-1401 | |9305- 


18 АЛ ЕҮ, CR/SHF 
(A; | 512371-0801 9305- KLMNO 
{B} | 912373-6052 | | 9305-9807 
(р) | 512371-1730 | 19808-9808 
(С) | 912373-6121 | 19809- 
(Fi | 512370-2530 | 19305- 


27 THROWER; DUST 
912373-6060 | |9305- 


28 GEAR; CR/SHF 
912521-0420 | |9305- 
512521–0250 | |8305- 


32\PIN; FLYWHEEL 
908161-2200 | 19305- FGHI JKLMNOPORST 


35 GEAR; RING 
912333-0361 | |9305- FG IJK мора $ =108 Те15.0 
894419-6021 | |9305- H N ; =108 T=8. 90 
512333-0051 | |9305- L | | =108 1=15.0 
12333-6051 | |9305- | | =126 T=12.0 


ЗБІРІМ; FLYWHEEL 
909878-5320 | 19305- 
908150-6160 | |9305- 








1 


! 


















































Р -50 


CRANKSHAFT,PISTON AND FLYWHEEL 





PART 
NUMBER 





37/BEARING; PILOT, TOP GEAR SHAI 


508801-0010 | |9305- 
509800-0610 | |9305- 


38 WASHER; FLYWHEEL 
(A) | 512336-0101 | |9305- 
(8; | 909851-8660 | |9305- 


40] ВИТ; FLYWHEEL 











BCDEF 


(А) | 897065-9841 | |9401- BCDE 
(В) | 902051-0320 | |9305- BCDE 


42| WASHER; THRUST, CR/SHF | 


894453-5200 |C 9305-0411 BCDE 


РРРРОРРРРРРРРРІ 


7816025678901 


EFGHI J 





BCDEFGHIJK MNOPO ST 


IJK NOFO $ 





FGHI SKLHNOPORST 
FGHI JKLMNOPORST 
F MX NOPO 5 


FGHI ЛКСМНОР СВЕТ 


WWWWWWWWWWWWWYU 
0011222227233 F 


FGHIJKLMNOFORSTU 


897383-7400 


0412- 


48| КЕҮ, WOODRUFF, CR/SHF 


908030-7160 
308030- 7430 


9305- 
9305- 


52|SLEEVE; CONV PILOT 


894218-0390 


9305- 


BCDEFGHIJIKLMNOPORST 





BEDEFGHI JKLMNOPO 5 
: RT 


(А) | 894433-9910 |С [9305-9312 : 


58/BOLT; CR/SHF PULLEY 
509000-1320 | [9305-0204 
909802-5950 | |0205- 

(4) | 509000-1320 | [9305-9709 


ТАВСОЕ 

1 

1 
(а; | 909802-6060 9710- 1 

1 

4 


BCDE 


(А; | 909802-6060 | |9305- 
{8} | 050040-8200 | |9808- 


59 WASHER; CR/SHF PULLEY 
912379-0160 | |9710- 
912379-0160 | 19305- 


S3 P1 STON 
897176-5960 | |9305- ! СОЕ 


897176-5970 9305- ABCDE 





68|RFNG SET; PISTON, STANDARD 
512121-0070 | 19305- 4ЈАВСВЕ 


73 METAL SET; CONN ROD, STANDARD 
8941422080 | |9305- AABCDE 


7A¡METAL SET; CONN ROD, U/S=0. 25 
504101740 | 9305- 


75 МЕТА. SET; 
894163-1750 


FGHIJKLMNOPO 5 
FSHIJKLBNOPO 5 





FGHIJKLMNOPORST 
FGHIJKLMNOPOAST 


FGHIJKLHNOPOAST 


EGHIJKLMNOPORST 
i 





4уасовси дк MNOPORST 


FGHI JKLMNOPORST 

















DEFGHI 


— ALSO INCLUDED IN LINER SET, 




















8X20 W/LK WASHER 


ра CRANKSHAFT,PISTON AND FLYWHEEL 


PART NAME 
PPPPP 
ШТ 
001 
PART т APPLIED Ч! 282 
NUMBER DATE 


83|РІМ; PISTON 
512211-0090 | |9305- | | por 


84 00 ASM: CONN 
512230-0391 | |9305- | [ес 


85 BUSHING; CONNROD 


512251-0050 %8- Ерен 


512235-0090 | |9409- ЗАВСРЕ 


894419-7291 |А [9305-9408 i BCDEI 


508409-0160 | |9305- BIABCDE 


93 THROWER; OIL, CR/SHF 
12362-0390 | 19305- | ресор 


110| SPACER; BRG, CR/SHF 
512319-0080 | [9305-0112 | 


126 RING; SNAP,PISTON PIN 
509587-0010 | |9305- ВАВСОЕ 


PPPPP 


90112 
78160 


FGHI J 


FGHI J 


FGHIJ 


FGHIJ 


FGHIJ 
FGHI J 


FGHI J 


FGHI J 


FGHi J 
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РРРРР 


WWWWWWWWWW 


22222 
25678 


KLMNO 


KLMNO 


KLMNO 


KLANG 


KLMNO 
KLMNO 





KLuN0 


KL MNO 


KLMNO 





PORSTUVWXY 


| 


PORST 
PARST 
PORST 


PORST 
PORST 


PORST 


PORST 


FORST 














ZABCDEFGHI 


ALSO INCLUDED IN 














NOPORSIFUVHX 


LINER ЗЕТ. 

















Remarks 





MEMO 


TIMING GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING 
FIG-NO. (МОЛ ) | 


020#0150873 
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TIMING GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING 








020A02508 73 
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TIMING GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING 
Foo | (МОЗ) 


204 (A) 
2110 \ 1 
$ : 





О20А0 3508 73 
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TIMING GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING 
(NO.4) 


237, 290 205 


204 (A) 
180, 242 
ода 








02040450873 
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РРРРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
UOTAAAAAAAAAAANAR КККККККККККККККККККККК 
| F67VVVVVVWWWWWWWW CEEFFFSGGGHHHHHHMUJLLL 
PART 00080 0000000 0011229111 00000113 00 Remarks 
NUMBER 12233 1233445 2539231478 15689080 12 
სს у | 
H H H : 
КЕСЕРӨНГ.) PGRSTUVWXY7ZABCOEFGHIUKLENOPORSITUVWX| 


ЦСАЗЕ; TIMI 
511311-0470 | ი TUYHXYZABCO UK LUN 
511311-0282 FH J! Р 8: 
511311-0672 


911341-6194 
511341-0193 
894341-8780 
897078-9241 FGH! JKLMNO 
911341-6194 | |9305-9809 
511341-1043 р |9810- 
511341-1043 | |9305- 
897069-8071 9305- 
894321-3471 9305- 


PLATE; RA,C/BL 
911341-1943 | |9305- 


— — ლა ლა ლა — — — — 
> 0 >>> ош» 


989112-9110 | |9305- UVWXYZ ABCD UKLHN 
894200-8312 | |9305- 
509000-2270 | |9305- 
909606-5350 | |9305- FGHIJKLMNO 
894359-9070 | [9305-9402 | 
989112-9110 | |9403- І 





; ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE? 

511312-0341 |с [9305-9411 UYWXYZABCDEFGH М LMN 
(В) | 897113-7430 | 19412- UYWXYZABCDEFGH UKLMN 
CA) | 911312-0341 | |9305- FGHIJ | ЮРА 








39 GASKET; TIMING GEAR CASE ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE) 
шилэн 9305- | и ВСОБЕБНІ J І ЮРО 


41| ЖАЅНЕЯ; LK,GEAR CASE | 
909150-5050 | 9505-9812 | | b 7 


49|САЗКЕТ; GEAR CASE ТО COVER —ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE) 
111282-0130 [A [9305-9411 UVWXYZABCDEFGH М LMH 
8971186981 |А [9412-0308 : UVWXYZABCDEFGH |) LMN 
(А) | 897027-6011 0309 i UVWXYZABCDEFGH ЮКІММ 
КВ) | 511322-0190 9305- i UVWXYZABCDEFGH К! MM 


; GEAR CASE 
511321-0090 | |9395- І ZABCDIEFGH |JKLMN 
511321-0380 | |9395- 1 ZAGCDEFGH ¿KLMN 
911321-1480 | |9305- I BCDEFGHIJ | ОРО 


56|GASKET; GEAR CASE TO COVER INCLUDED IN GASKET SET ENGINE) 
909920-6010 | |9305- BCDEIFGHIJ | ОРО 
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TIMING GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING 


KEY 
мо. | PART МАМЕ 


РРРРРРР PP РРРРРРРРРР 
00 ТААВААААААААААА. КК KKKKKKKKKK 

F67V VW VVVWWWWWWWW СЕ HHHHH JL LL 

APPLIED 00000 0000000 00 9090113 00 
DATE 12233 1233445 25 5689080 12 
სს ს 


H 
KLNNOPORSTUVWXYZABCDEFGHI JKLMN TUVWX 


60|BOLT; COVER TO CASE | 
050040-6120 9305-9811 i UYWXYZABCDEFGH J LMN 
028080-6120 |А 19812-0512 i UVAXYZABCDIEFGH J LMN 
028050-6120 | (0601- UVWXYZABCDEFGH JKLMN 
050040-8160 9305-9811 ! UVWXYZABCDEFGH J LMN 
028080-8160 9812-0512 | ! UVWXYZABCDEFGH J LMN 
028050-8160 0601 – UYWXYZABCDEFGH МКІММ 
950049-5140 9305- LHNO І 


62|BOLT; COVER 
010806-0900 |А [9305-9811 | ZABCD 
028081 -0900 | A [9812-0512 ZABCD 
0260510900 | 10601- ZABCD 


80/NUT; COVER 
9081 10-5100 | А [9305-0512 ZABCD 
091110-5100 | |0601- ZABCD 
091180-2100 | 10610- 


83 WASHER; PL, COVER 


909160-5100 |А [9305-0605 ZABCD 
091610-5100 0606- ZABCD 


В86|Е ВОН, TACHOMETER DRIVE 
519310-0152 Ний 


93|GASKET; ELBOW | 
909921-1070 | с |9305-9411 | B | Р 




















897113-7420 | |8412- 1 B : Р 





SEAL; OIL, CR/SHF, FAT —ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) 
509625-0790 | |2305- | Kawai „ксинарс STIUVWXYIZABCDEFGH IJ КЪМНОРО 


POINTER; TIMING | 
911327-0450 | |9305- ЇГ ЭГ 5 JKLMN 
1 





§11327-0150 9305- 0 TUYWXY 





BOLT; POINTER FIX | 
020800-5100 | |9305- | 1 ი TUVWXYZA 


| i 
WASHER, LK,POINTER FIX | 
909150-5050 | A [9305-0603 | 0 TUYWXYZA 














091510-5050 | |0604- 1 а UVWXYEA i 


147|GASKET; БАТ PLATE TO C/BL | —ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE) 
511312-0110 |C 49305-9411 сеен канона STUV УРА CDEFGHI СМОР 


894365-6901 9412 ТАВСОЕРСНІ JKLYNOPO STUVWXYZABCDEFGH|JKLUNOPO 


511311–0451 в UVWXYZABCDEFGH IMLMM 
911311-1530 FGHIJ | ОРО 
































РРРРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
| A À À À À) КККККККККККККККККККК 
| УҰУУМИНИЯН EFFFSGGGHHHHHHHUJLLL 
T| APPLIED 00000 (00000 11220111 00000113 00 


ПАТЕ 2233 112334 39231 5689080 Remarks 


050040-8220 | 19305- 3] BCDEIFGHT J І ЮРО 





—ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE) 


894111-7501 9305- 1 BCDEF GH JKLUNG UYWXYZABCDEFGHIUKLMNOPO 





909571-4200 | |9305- 1 








050040-8220 | |9305- | UVWXYZABCD UKLMN 


DEFGHIJKLMNO | 





091510-5100 | |0604- FGHIJKLMNOIP STUVWXY ABCDEFGH UKLMN 
909150-5100 |А [9305-0603 i : 7 ; 
091510-5100 | |0604- і | 

909150-5120 | |9305-9811 


i z | 
I | | 
i | 


909110-4100 8305-0512 FSHIJKLMNO STUVWXYZABCDEFGH J LMN 
091110-5100 0601- FGHIJIKLUNO STUVWXYZABCDEFGH КІМН 
909110-4100 9305-0512 
091110-5100 0601- 


BOLT; HSG 

050041-0250 | A [9305-0512 
050541-0250 | |0601- 
509000-2270 9305- 
050041-2300 9305-0512 
50541-2300 0601- 
050040-6120 9305-9811 
028080-6120 9812-0512 
028050-61 20 0601 – 
050041-0350 9305-0512 
050541-0350 0601- 
010806-0400 9305- 
050041-0300 9305- 
909800-6840 9305-9811 
509000- 2270 9812- 
995821-2300 9305- 
050041-2320 9305- 


PLUG; FLYWHEEL HSG 
804321 8380 [9805-050 ||| 


42|GASKET; PLUG 
909571-4160 | 19305- 1| CDEFGHIJKLMNO 
909571-4160 | 19305-0501 | | 1] CDEFGHI JKLHNO 


461 SPACER; OIL SEAL, CR/SHF 
912363-1121 | |9305- ABCDE|FGH | JIKLNNOPO STUVWXYZABCD UKLMN 
! 


909150-5100 |А [9305-0603 FGHIJKLMNOP STUVWXY| ABCOEFGH | LMN 





UVWXYZ ABCOEFGH 10X25 МАК WASHER 
UVWXYZABCDEFGH 
FGHIJKLMNO UVWXYZ ABCDEFGH 
UVWXYZ ABCDIEFGH 
UVWXYZABCDEFGH 








FGHIJKLUNOP 10X30 W/LK WASHER 
12X25 
12X25 
12X30 W/LK WASHER 
FGHIJKLMND 12X32 W/LK WASHER 





Ма RS სა to із — OF бА} м ლ ლ ზა ჩა a 
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TIMING GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING 


51|СОМЕВ; TIMING, CHECK HOLE 
911343-0392 | |9305- 


252 ВИТ; GEAR BOX 
0500408220 |А | 9305-9811 
028080-8200 | |9812- 





919316-0270 
919316-0170 


9305- 
9305- 


1 

1 
1! 
03 Cჩან; TACHOMETER DRIVE 

19311-0011 | |9305- 


04 COVER, TACHOMETER DRIVE 
519311-0021 | |9305- 


109605-0800 | 19305- 


И 


GASKET; CASE TO COVER 


519312-0010 9305- 


050040-6160 | |9305- 





РРРРРІ 
ААААА 
VV V VW 
0000 


FGHI J 


FSHIJ 


07|NIPPLE; GREASE, TACHOMETER DRIVE 


909031-0100 | |9305-- | М В 


08| SEAL; OIL, TACHOMETER DRIVE 
909924-3550 | 9305- | | B 


10|SHAFT; IDLE GEAR 
512533-0130 | |9305- 


511321-0360 | |9305- 


511329-0040 | |9305- 
511321-0910 | С 9305-0402 
897373-6150 | 10403- 


909150-5100 | А 
091510-5100 


9305-0603 
0604- 





РРРРРРР 
ААААААА КК 
WWWWWWW CE 
0000000 00 
1233445 25 


KiMNOPORST 


KLMNOP 
і 


РРІРРРРР 


ККККК 
EFFFG 
11220 
39231 


UVEXYZABCDEFGH II.IMI ММОРОН5ТЫУНХ 














UV WAY 


UY WKY 


UV WKY 
UV WX ¥ 


ALSO 
ШУЙХҮ 


UV AX Y 
UV WX Y 


UV RX Y 





РРРРРРРРРР 
KKKKKIKKKKK| 
GGGHHHHHHH 
111 000001 
478 156890 


ZABCD 


ZABCD 


ZABCDEFGH 
ZABCDEFGH 


ZABCDEFGH 


ZABCD 
ZABCD 





ZABCD 


РРРРРРРР 
KKKKKIKMR 
JJLLLL 2 
13 090 2 
90 123 





J LAN 
KLAN 


INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) 


KLAN 














8X22 WALK WASHER 
8Х20 FLANGE 


6X15 НИК WASHER 


PT1/8 L=20 
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0-20A | TIMING GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING 


| FIGNO. | NO. 


PART NAME 
A PPPPPPPPPP РРРРРРРРРРРРРРРІРРРРРРРР 
АААААААААА КККККККККККККККІККККККИЯ 
VVVYWWWWWW ЕРРЕбОООННННННН 111 2 
РАВТ î APPLIED 0000 00000 11220111 00000113 800 2 
NUMBER DATE 2233 12334 39231478 15689080 123 
UU U | 
H H H H 
ABCDEFGH І JKLMNOPORS TIUVWX YZABCDIEFGH ! 


IDLE GEAR 
09800-0320 | |9305- | 2А UVWXYZABCD 





894334-8550 | |9305- ZABCD 
512525-0130 | |9305- 
897170-3590 | 9305-0412 
894334-8550 | |0501- 


UVWXYZABCD 





UV Y W/LK WASHER 
UVW Y W/LK WASHER 
UVWXY FLANGE 
UV XY FLANGE 
Џ W/LK WASHER 
FLANGE 
FLANGE 


028080-8250 | A [9812-0512 
028050-8250 | 10601- 
050040-8450 | А (9305-9811 
028080-8450 | A (9812-0512 
028050-8450 | 10601- 
020800-8750 | A [9305-9811 
109044-0730 | |9812- 
050040-8320 | А (9305-9811 
028680-8350 | A (9812-0512 
028650-8350 | 10601- 
050040-8450 1 А [9305-9811 
028080-8450 | A [9812-0512 
028080-8450 | |0601- 
050040-8320 | A [9305-9811 
028680-8350 | A [9812-0512 
28650-8350 0601- 
894205–9861 9305-981 1 
109044-0721 9812- 





: FLANGE 
| W/LK WASHER 
i FLANGE 
і | FLANGE 
ZABCDEFGH iJ LMN j WALK WASHER 
ZABCDEFGH Ü LMN FLANGE 
FABCDIEFGH МК. МН FLANGE 

| ВАК WASHER 
8X35 FLANGE 








Rip e e = — СОК СР ср თ თ 


È 
| 
I 
1 
| 
І 





050040-8250 9305-9501 
050040-8250 | A [9502-9811 





82|PLUS; HSG | 
999202- вэ 9305- | | | FGHI JKLUNO 
| 


1 

487 COVER; HOLE 
897220-7400 | |0002-0501 | | 1 i WX 
897220-7400 | |0502- WX 





604/SHIM; CRANKCASE ТО HSG 
9096511330 FGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCD UKLMN 
909651-1 340 FGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCD UKLMN 
909651-1350 РОН! JKLMNOPO Stier кесі UKLMN 
909651-1360 : FGHIJKLMNOPO STUVNXYZABCD UKLMN 
909651-1370 FGHIJKLMNOPO STUYWXYZABCD JKLMN 
909651-1380 FGHI JKLMNOPO ZABCD JKLMN 
909651-1390 FGHIJKLMMOPO ZABCD UKLMN 
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TIMING GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING 0-20A 


FIG-NO. 


KEY 
NG.| PART NAME 
ОРРРРРРРРРРРРРРІ | РРРРРРРРРРРРРРРРРР 
UDTAMAAAAAAAAAA KKKKKKKIKKKKKIKKKKKIKKKKKIKMR 
| FEF YVI V V V BI W W A W CEEFFFGGGGHHHHHHHUJLLLL 2 
PART T| APPLIED ÍL 00000 00000 0011220111 00000113 000 2 Remarks 
NUMBER [cl pate |В 12233 (1233445 2539231478 15689090 123 
ს ს у і : 
H_H H i : 
ABCDEFGHI JKLMNORORS TUVWAYZABCDEFGH I КСМНЮРОНЗ UY WX 








БОМІЗНІМ; CRANKCASE TO HSG | | 
909651-1400 9305- 4 CDEFGHIJKLMNDP O UVwxYZABCDEFGH JK LM NI 
909651-1410 9305- й CDEFGH I ДКІММОРО UVWXYZABCDEFGH MKL MN: 
909551-1420 0306. 4 CDEFGHI JKLUNOPO UVWXYIZABCDEFGH UKLMN: 
909651-1430 9305- А CDEFGHIJKLMNOPO UVWXYZABCDEFGH MKLMN; 
909651-1440 9305- й CDEFGHIJKLMNOP O UVWXYZABCDEFGH SKLAINI 
909651-1450 9305- А CDEFGHIJKLuNoPO UVWXYZABCDEFGH UK LUN 
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РРРРРРРРРЕРРРРРЕРРР? 
| Цо 
РАКТ T| APPLIED BIT 
NUMBER с DATE Y 1 
FORT JRLUNO | 


511311-0282 | |9305- ' GHIJKL NO 
511311-0470 | |9305- Y 








897078-9241 9305- 
511341-0203 9305- 
911341-6110 9305- 
894341-8780 9305- 
911341-6194 9305- 





897069-8071 | |9305- 


PLATE; AR, C/BL 

911341-8090 | |9305- 
911341-1943 | |9305- 
894329-5510 | |9305- 


909606-5350 | |9305- 
894200-8312 | |9305- 
989112-9110 | |9305- 
509000-2270 | |9305- 
020801-0250 | A [9305-0309 
050041-0250 | A [0310-0512 
050541-0250 | |0601- 
050041-2300 | А [9305-0512 
050541-2300 | |0601- 


GASKET; GEAR CASE ТО C/BL 
911312-0341 | |9305- BCDE 


1 
911312-0341 |С [9305-9411 1 
897113-7430 9412- 1 


10X25 W/LK WASHER 
10X25 W/LK WASHER 
12x30 МАК WASHER 
12X30 W/LK WASHER 





Мз Мз Фар (а) du Di = = — 


GASKET; TIMING GEAR CASE 
э11312-3460) | | Kusa 


GASKET; GEAR CASE TO COVER 
111282-0130 |А [9305-9411 | | 1 
897118-5981 |А (9412-0308 | | 1 
897027-6011 | |0309- 1 
511322-0190 | |9305- 1 





т т I. I 


911321-1480 | |9305- 
511321-0090 | |9305- 
511321-0380 | 18305- 


GASKET; GEAR CASE TO COVER 
909920-6010 | |9305- | ин 





6X14 WALK WASHER 
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TIMING GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING 


050040-6120 
028080-6120 
028050-6120 
050040-8160 
028080-8160 
028050-8160 


APPLIED 
DATE 





А [9305-9811 

A [9812-0512 
0601- 

А |9305-9811 

А (9812-0512 
0601- 


BOLT; COVER 


010806-0900 
028081-0900 
02805 1-0900 


909110-5100 
091110-5100 


A (9305-0811 
А (9812-0512 
0601- 


A [9305-0512 
0601- 


909160-5100 [A [9305-0605 


091610-5100 


86/ELBOW; TACHOMETER DRIVE 


0606- 


519310-0152 | | 


909921-1070 |C |9305-8417 


897113-7421 


5096250790 | 


911327-0450 
511327-0150 


020800-5100 | 


909150-5050 


9412- 


9305- 


9305- 
9305- 


9305- 


29 


511312-0110 |< [9305-9411 


894365-6901 


911311-1530 
511311-0461 


050040-8220 
050040-8220 


9412- 


9305- 
9305- 


9305- 
9305- 





X 





1 


ТАВ 
ТАВ 


1 
1 


| 
| 
| 
| 
| 





F НОЈ 
Е НОЈ 


IFGHI J 


РОНИЈ 





Bl 
1ABCDEFGHI 


TABCOEFGR І J 





00112 
78160 


РРРРРРРРРРРРРР2 
WWWWWWWWWwWWWWYU 
22222233 F 
25678 ; 


KLMNO 


KLMNO 
MI MM0 


MLMM0 


KLANG 


КИНО 
KLMNO 





VWXY 





ALSO 
PORST 


7 


—ALSO 
PORST 
PORST 





РАВСОЕЕСН | 

















! 
INCLUDED iN GASKET SET (ENGINE) 

















Remarks 


6Х12 МА К WASHER 
6X12 FLANGE 


8X22 WALK WASHER 
8Х22 W/LK WASHER 
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0-20B | TIMING GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING 


[комо || NO. 


PART NAME 
РРРРР 
УУ VV RT А 
001 0011222222 
PART 1 APPLIED LI 262 7816025678 Remarks 
NUMBER DATE 
ABC DEIFGHI JKLMNOP T VWXYZ КЕСТІ КЕММОРОКЗТ ПУКА 


1 


175 ЗЕДІ; OIL, CR/SHF, RR —ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) 
89411 1- ЕД = | | BCDEFGHIJKLMNOPORST 


GASKET; PLUG 
909571- мах | | || BCDEFGHIJK NO 


WASHER: LK, HSG 
909150-5100 | А A x 





091510-5100 | |0604- 
909150-5100 | |9305- 
909150-5120 | |9305-9811 


1 
TABCDEFG IJKLMNOPORST 
2 H 
3 u 
NUT; HSG 


09110-4100 | = x FG IJKLMNOPORST 


Bi IJKLUNOPORST 
081110-5100 | |0601– А 
09110-4100 |А [9305-0512 


091110-5100 | |0601– 


1 

} FG IJKLMNOPORST 
2 H : 

2 H 
BOLT; HSG 

050041-0300 | A |9305–0512 
050541-0309 | |0601- 
509000-2279 | |9305- 
050041-2320 | |9305- 
050040-6120 | A [9305-9811 
028080-6120 9812- 
050041-0350 | |9305- 
010806-0400 9305- 
02380! -0350 9305- 
309800-686840 9305-9811 
509000-2270 9812- 
995821-2300 9305- 
050041-0250 9305- 
05004! -2300 9305-0512 
05054 1-2300 0691- 


GASKET; PLUG | 
909571-4160 | |9305-- | вере LJK MNO 10-16.2 


SPACER; OIL SEAL, CR/SHF 
912363-1121 | |9305- ЦАВСПЕРӨНІ JKLMNOPORST 


COVER; TIMING, CHECK HOLE 
811343-089) | | 


BOLT; GEAR BOX | 
050040-8220 | A |9305-9811 | 8Х22 W/LK WASHER 
028080-8200 | А [9812-0512 | 8X20 FLANGE 
028050-8200 | |0801- | 8X20 FLANGE 


GEAR; DRIVE 
979316-0270 | |9395- A | 7516 
919316-0170 | |9305- i р-16 


ABCDEFG 13 10X30 W/LK WASHER 
ABCDEFG II | MI0X30 W/LK WASHER 
BCOEFG IJ | 12X25 

ABCOEFG II 12X32 W/LK WASHER 
6X12 W/LK WASHER 
6X12 FLANGE 

10X35 W/LK WASHER 
10x40 

10X35 FLANGE 
12X25 

12x25 

12X30 ЖАК WASHER 
10X25 WALK WASHER 
12X30 ЖАК WASHER 
12X30 W/LK WASHER 














гә гә м тэ eo гә кчы шз їз 









































P -66 


TIMING GEAR CASE AND FLYWHEEL HOUSING 


PART NAME 
240 


РРРРРРРРРРРРРРРРРРРІ 
VVVVWWAWWWWWWWWWWWYU 
І o 001 [0011222222233 F 
10) 262 [7816025678901 
PART ქ II APPLIED | 
NUMBER jel пате [Fly ; Remarks 
FGHIJIKLNNOPORSTUVWXYZABCOEEGHIUKLMNOPOHS 


90/ PLUG; SENSOR HOLE | 
109605-0800 | |9305- FGHIJK NO 


303|CASE; TACHOMETER DRIVE 
519311-0011 | |9305- | F HIJKLMNO 


304 COVER; TACHOMETER DRI | 
519311-0021 | | F HIJKLMNO 














519312-0010 | |9305- HI JKLUNO 


06|BOLT, COVER TO CASE | 


050040-6160 | A [9305-0512 HIJELMNO 


F pe 
050540-6160 | |0601- Е HIJKLMNO | 6X16 W/LK WASHER 


307 NIPPLE; GREASE, TACHOMETER DRIVE 
909031-0100 |А |9305-0512 | | ТАВСОЕР HIJKLMNO 
090301-4100 | |0601- 1ABCOEF HIJKLMNO 


08| SEAL; OIL, TACHOMETER DRIVE 
909924-3550 | |9305- (со HI ДЕ мно 


310 5НАРТ, IDLE GEAR 
512533-0130 | 19305- | 1 


52 COVER; HYDRAULIC PUMP 
511321-0360 | 19305- 1 


54 SPACER; HYDRAULIC PUMP 
(A) | 511329-0040 | 19305- 

{Bi | 511321-0910 |C 19305-0402 
(в; |897373-6150 | 10403- 


356] GASKET; COVER 
511322-0180 | |9305- 


511322-0180 | |9305- 























59|WASHER; LK, ADAPTER 
909150-5109 | А |9305-0693 | | 2 
091510-5100 | |0604- 2 


360 GEAR; iDLE, PTO 
512525-0142 | |9305- | М 


361 | BEARING; IDLE GEAR 
509800-0320 | | Е 
1 








62| ЗНАЕТ, DRIVE GEAR 
8944455581 | |9305- 





























Р -67 











ИЕ 
TY U 
| т 0011222222233 F 
РАВТ Т| APPLIED НТ шигээ 
AUMBER ср DATE y | 

| 


(А) | 512525–0130 | |9305– | 





(A) | 897170-3590 | 19305- 
(В) | 894334-8550 | |9305- 





65|BEARING; GEAR 
900006-2070 | |9305- 








028680-8350 | A 19812-0512 
028650-8350 | 10601- 
050040-8450 | А [9305-9811 
028080-8450 | A (9812-0512 
028050-8450 | |0601- 
050040-8250 | А 9305-9811 
028080-8250 | A [9812-0512 
028050-8250 | |0601– 


BCDEI GHIJKL NO : 8X35 FLANGE 
8X45 WALK WASHER 
8x45 FLANGE 








999202-3160 | A [9305-0606 
092002-4160 0607- 


BCDE 


1 
ТАВСРЕ 





050040-8320 | А [9305-9811 


BCDE, GHIJKL NO : 8Х32 W/LK WASHER 
BCDE: GHIJKL NO i 8Х35 FLANGE 


SHIM; CRANKCASE TO HSG 
909651-1330 9305- ARABCDEFG 
309651-1340 9305- ARIABCDEFG 
909651-1350 9305- ARA BC DEF G 
909651-1360 9305- АВАВСОЕРС 
909651 –1370 9305- ARABEDEIFE 
909651 –1 380 9305- ARIABCDEIFG 
909651-1390 9305- ARABCDEFG 
209651-1400 8305- ARABCDEFG 
909651-1410 9305- ARIABC DEFG 
909651-141420 9305- ARIABCDEFG 
909651-1430 9305- ARABCDEFG 
909651-1440 9305- ARABCDEFG 
209651-1450 9305- ARIABC DERG 











EEE E E EEE 29% 27% 27% 72% 
































MEMO 


P -69 


ENGINE MOUNTING 

















022A0150873 





P -70 


ENGINE MOUNTING 


PART NAME 


I 
T 
с 





APPLIED 
DATE 





2 Е00Т; ENG 
894315-4950 
511771-1301 
911771-2070 
511771-0501 
511771-0220 
511771-1500 
911771-8012 
911771-8022 


909851-8660 


050041-0280 
050041-0220 
028091-0250 
028061-0250 
028091-0400 
028061-0400 
902061 -0250 
901066-0400 
902061-0350 
050041-0220 
050041-0280 
050041-0280 








9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
8305- 
9305- 
9305- 


WASHER; PL,ENG FOOT 


9305- 


BOLT; ENG FOOT 


9305- 
9305- 
9305-0512 
0601- 
9305-0512 
0601- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 


H II 
ABCDEFGH 1 JKLUNGPORSTUVANYZABCD 


qu 


= a e წა — (CI win (II in cp 14 


02 со 00 со 


oan 


CE 
DE: 
DEI 
DE 


РРРРЕРРРРРРР 
AAAAAIAAAAMAA 
V V VVWWWWWWWY 
0000 0000000 


+ 


ik 
K 
| ї 
FSH1J LMNO 
FGHIJ| LUNG 
J і 


i 
+ І 
FGHI J 


4 
i 





FGHIJ 
Евн.) 
IFGHIJ 
ĪFGHIJ 


i 
Н 
i 
I 
! 
1 

















PPPPPPPPPP 
KKKKKKKKKK 
EFFFGGGGHH 
11220111 0 
39231478 1 


UV XYZAB 
UV XYIZAB 


ABCD 
ZABCD 











РРРРРРРРРР 
KKKKKKKKKK 
НННННЈЈЈ L 
0000113 00 
5689980 12 


EFGHIUKLMN 
EFGHIUKLN 





i 
1 
і 
і 

















Remarks 


10X28 W/LK WASHER 
10X22 W/LK WASHER 
10X25 

10X25 

10X40 FLANGE 
10X40 FLANGE 
10X25 

10х40 

+0X35 

FOX22 W/LK WASHER 
10X28 W/LK WASHER 
70X28 W/LK WASHER 





P-71 


PART NAME 


РРРРРРРРРРРРРР2 


00112 


1 APPLIED |78160 | | Remarks 
DATE i 


ABCDEFGHIJ | NO PORSITUVAN 


21ЕООТ, ENG 
13) | 511771-0220 | |9305- 
{DÌ | 511771-1500 | |9305- 
894315-4950 | |9305- 
511771-1301 | 19305- 
911771-8012 | 19305- 
911771-8022 | |9305- 


5| RUBBER; SUPPORT, ENG FOOT 
953215-8020 | |9305- || | 


18 WASHER; FL,ENG FOOT 
9098518660 | 9305- | | вере 


20/BOLT; ENG FOOT 
028091-0400 | А [5305-0512 
028061-0400 | |0601- 
028091-0250 | A |9305-0512 
028061-0250 | |0601- 
050041-0280 | |9305- 








BCDE 
ВСОЕ 
BCDE 
ВСОЕ 


0600410280 | |9305- 
050041-0220 | |9305- 
050041-0280 | |9305- 
050041-0220 | |9305- 


21|WASHER; LK, SUPPORT RUBBER, ENG FOOT 
09750-8120 | А [9305-0693 | | 2 
091510-8120 | |0604- 2 


23|NUT; SUPPORT RUBBER, ENG FOOT 
999110-4120 |А [9305-0512 | | 2 
091110-5120 | |0601- 2 


118| COVER, SUPPORT RUBBER, ENG FOOT 
353219-6010 | |9305- 


10х28 W/LK WASHER 
10422 W/LK WASHER 
10X28 W/LK WASHER 
10x22 W/LK WASHER 


3 
3 
5 
5 
1 
050041-0220 | |9305- 5 10Х22 WALK WASHER 
4 
4 
2 
6 












































Р -72 


MEMO 


P -73 


INLET MANIFOLD 


50 (C) 50 (D) 


>. 


252 (A) a 


g 
252 (BG? 
2520) (D> 





025А01508 73 


P -74 


55 

= 

112 

50 (Е) == 22 

60 | | 
| 


| 60 
L 








INLET MANIFOLD 





PPPPP РРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
A À À À À КККККККККККЕККЕККККК 
WWWWW EFFFGGGGHHHHHHHUJLLL 
00009 11220111 90099113 00 
12334 39231 5689090 12 


EFGHIUKLMNOPORSTUVWX 





1/MANI FOLD; | 
914112-6956 | |9305- ЦАВ DEFGHIJKLUND 
514111-0732 | |9305- 1 


SO|PIPE; INL 

iA) 1514111-1291 | |9305- B 
ich | 894134-7801 | |9305- 

(А) | 897128-4891 | 19305- 

(В) | 894323-7470 | [9305-9503 

{a} | 897128-4691 | |9504- 

IC; | 514111-0851 | |9305- 


54 WASHER; LK, INL PIPE 
909150-5080 | A [9305-0603 UVWXYZABCDEFGH I 
91510-5080 | |0604- UVWXYZABCDEFGH | 





55 МИТ, INL PIPE | 
909110-4080 | А [9305-0512 STUVWXYZABCDIEFGHIU LMNOPO 
91410-5080 | |0601- STUVAX YZ ABCDIEFGH IUKi ММОРО 





60|GASKET; INL PIPE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGIME) 
508637-0150 |A (9305-9411 „мах в Y а 
897086-2921 9412- МИХ В МК 0 


GASKET; INT SHUTTER ТО INL РІ 
514119 0130 | |9305- | tA 


PIPE; VINYL.VAC TAKE OFF | 
909914-9090 | |9305- ТА | CDIEFGH | L=720 S.B L=10000 
909914-9090 | |9305- ТА CDEFGHI | =700 S.B L=10000 
909914-9090 | 18305- 2 : 1-850 S.B L=10000 


94 BOLT | 
020800-6120 | А 19305-9811 | ; 6X12 
0280805100 9812- | 6X10 FLANGE 


112 WASHER; PL 
909160-5080 | |9305- EFGHI 


154/STUD; INL SHUTTER, MAN | 
904100-8300 | |8305- | 8X30 1-42 
9041008480 | 19305- i : CD : 8Х48 1-60 
904110-8250 |А [9305-0604 FGHIJKLMNO B 
041010-8250 | |0605- FGHIJKLMNOPO | B 
9041 10-8500 |А [9305-0604 РА 0 
041010-8500 | |0605- РА 0 
































INCLUDED ІН GASKET SET (ENGINE) 
ZA CDEFGHI | 4 
РА CDEFGHI © 





























P -75 


0-25A | INLET MANIFOLD 


[кечо | МО. 


шем | 
мо. | PART NAME 
РРРРРРРРРРРРРРР 
ს AAA A AJAA КККККККККККККККККККККЫВ 
нинимни CEIEFFFGGGGHHHHHHHJIJILLUL 2 
PART т APPLIED 00000190 11220111 00000113 000 2 | 
NUMBER DATE 39231478 15689090 7 
H H II 
ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZABCDEFGHIUKLMHNDPORSTUVWX 


227 GASKET; PLUG 
903571-4100 | |9305- | 


251 КАЗНЕН; LK, BRKT, CLIP 
909150-5060 | [9305-9812 
909150-5100 | [9305-9812 


CLIP; МАС PIPE 2 
909916-3740 | |9305- 1 u | | EFGHI 
894136-7020 | |9305- : і 

909916-8180 | |9305- 


BOLT; CLIP, HARNESS 
993490-4160 | |9305- | 


SPRING, RETURN 
909942-4190 | 19305- 


418/CLIP; SHUTTER CONT 
909915-3400 | |9305- 118 


419|BRACKET: CONT CABLE SUPPORT 
5143340780 | |9305- | | 


422 EYE; SPR, SHUTTER 
923326-0660 | |9305- 1 
9233260670 | |9305- 18 


449 CLIP; THROTTLE BODY CONT CABLE 
14319-1340 | |9305- 1 


450 PLUG; THROTTLE BODY 
909202-3100 | |9305- 



























































P -76 


INLET MANIFOLD 


PART NAME 





PPPPPPPPPPPPPPZ 
WWWWWWWWWWWWWYU 
0011222222233 F 
7816025678 
NUMBER 








1[MANIFOLD; 
914112-6956 | | BEC DE) PORST 





INL 
514111-2640 9305-9711 
514111-1291 9712- 
514111-1291 9305- 
514111-2640 | 19305- 
914112-6970 9305- 
894428-6431 9305- 
914112-6970 | [9305-9307 
8944227371 9808- 


54|WASHER; LK, INL PIPE | 
909150-5080 | A [8305-0603 RST: 
91510-5080 | |0604- RST; 


55/NUT; INL PIPE 
9091 10-4080 ¡A |9305-0512 GH RST 
991110-5080 | |060- GH RST 


GASKET; INL PIPE ALSO 
509637-0150 |А [9305-9411 GH JKLNNOL ORST 
897086-2921 | (9412- 1 GH JIKLWNC ORST 


j 
GASKET; INT SHUTTER TO INL PIPE 
514119-0130 | |9305- | | 


PIPE; VINYL, VAC ТАКЕ OFF 
909914-9090 | |9305- | | 
1 














L=720 S.B L=10000 
L=/00 S.B L=10000 








909914-9090 | |9305- 


112 WASHER; PL 
909160-5080 | |9305-9811 | B 


154|STUD; INL SHUTTER, MANIF 
904100-8200 | |9305- 2 6 H |! 
904100-8300 | |9305- 2 | і 
904110-8250 | A [9305-0604 | | 2АВ DEIFG ‘JK LUMO 
041010-8250 | 10605- 2АВ DEFG |JKLMNO 


184 БАЗХЕТ, TAV 
509637-0150 | А [9305-9411 
897086-2921 | 19412- 


52 CLIP; VAC PIPE 
909916-2750 | |9305- 
909916-3740 | |9305- 


422 ЕУЕ; SPR, SHUTTER 
923326-0660 





г 









































Р -77 


EXHAUST MANIFOLD 


027А0150873 





Р -78 


EXHAUST MANIFOLD 








PART NAME 


РРРРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 

ААААДАААААДА КККККККККККККККККККККККУН 

І VVYVVWWWWWWWW CEEFFFGGGGHHHHHHHUJLLLL 2 

PART T| APPLIED НЕ 0000 0000000 0011220111 00000113 000 2 Remarks 
NUMBER c| DATE Y 2233 |83345 2539231478 15689090 1213 
H H! H ; 
ABC DEF PORS TUVWXYZ ABCDEFGH INKLMNOPOR S| UVWX 

І 
І 


EXHAUST | 
514141-0721 | |9305- і EDEFGHI| LMND 
81414! 6143 | |9305- |  DEFGHIJ P i РО 
894139-8451 | |9305- 1 | as УРАВ UK | 
І 
2 САЗКЕТ; ЕХН МАМЕ TO HD -ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) 
514146-0180 |C (9305-9411 DEIFGHIJKLUNOPO STUVWXYZABCDEFGHIU LMNDPO 


897113-7441 9412- DEFGHI JKLUNOPO STIUVWXYIZABCDEFGHIUKLMNOPO 
} 


+ 











15 ВОЕТ; ЕХН MANIF 
050140-8000 | [9305-9811 
109044-0751 | |3812- 


16 STUD; EXH PIPE ТО MANI 
509302-0020 | |9305- 
509302-0020 | |9305- 
909630-0200 | с [9305-8506 
904411-0250 |A | 9507-0609 
044011-0250 | |0610- 


59|МАЗНЕВ; LK,EXH PIPE 
909150-5080 | A [9305-0603 
091510-5080 | |0604- 
909164-5100 | |9612- 


WASHER: PL,EXH PIPE 
309164-5080 | A [2305-0605 i 
091614-6080 0606- - 
909164-5080 9305-0605 ZABCDEFGHIJ LMN 
091614-6080 0606- YZABCDIEFGHIJKLMN 
909164-6080 9305-0005 DEIFGH I JIKLYND і 
091514-5080 0606– DEF GHI JKLMNO 


+ 
MANIF | 
914145-0760 | |9305- 1 F H 
922116-0210 | (9305- | 
894381-1510 | |9305- 





DEFGHIJKLUNOPO STUVW УРАВСОЕЕСНИ ЕМНОРО SX1TO0W/LK&PL WASHER 
BEIFGH I JKLUNDPO STUVYRXYZABCDEFGHIUKLMNOPO 8X95 FLANGE 





| 10Х23 L=48 
DEIFGHIJ 10X23 1-48 
10Х24 L=41 
10X25 1-40 
19Х25 L=40 





b b =>. "I. ჩა "TI ხას го 


IFGHIJKLMND 
FGHIJKLUND 











9091 10-4080 | а [9205-0512 | | FASCDEIFGHIJKLUNOFO ЗТОУНХУРАВСОЕЕСНИ LMNOPO 
091110-5080 | 10601- TABCDEFGHIJKLMNOPO STUYWXYIZABCDIEFSHIUKLMNOPO 
(В) | 909840-0850 | |3612- 2 i W 



































P -79 


0-27B | EXHAUST MANIFOLD 


| FIG-NO. | NO. 


PART NAME 
PPPPPPPPPPPPPPZ 
ИМИ A Y U 
0011222222233 F 
PART 1 APPLIED 7816025678901 
NUMBER DATE 
FGHIJKLNNOPORSTUVWXYZASCDEFGHI 


+ EXHAUST 
914141-6143 | i9305- 
514141-0930 | 19305- 
894139-8451 | |9305- 
514141-0721 | |9305- 


GASKET; ЕХН MANIF ТО НО 
514146-0180 |С СИ 1ABCDEÏFGH I JKLMNOPORST 
ТАВСОЕ 





Be 


1 
1 
1 
1 


RT 
| | 
ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) 





8671137441 9412- FGHIJKLMNOPORST 


BOLT; EXH MANIF 
050140-8000 | А [9305-9811 
109044-0751 | |9812- 


РІРЕ ТО МАМІ 


509302-0020 | |9305- й Е GHIJK МОРО 5 


BCDEFGHI JKLMNOPORST | BX100W/LK&PL WASHER 
BCDEFGHIJKLMNOPORST 





509302-0020 | |9305- LM R T 
909630-0200 | С [9305-9506 
904411-0250 | |9507- 


„EXH PIPE 
909150-5080 | А |9305-0603 
091510 5080 | |0604- ; 


BCDEFGHIJKLMNO 
BCDEFGHI1JKLHNO 


60|WASHER; PL, ЕХН PIPE 
909164-6080 | A [9305-0605 
091614-6080 | |0606- 
909164-6080 |А |9305-0505 
091614-6080 | |0606- 


BCDEFGHI JKLMNO 
BCDEIFGH I JIKLMNO 


GASKET; EXH MANIF 
914145-0761 | |9305- М 


514145-0211 9305- 1 


909110-4080 [A [9305-0612 A FGHEJKL MNO 
0911105080 А FGHIJKLMNO 



































P -80 


MEMO 


[0-28 | VENTILATION SYSTEM 





028A01508 73 





Р -82 


VENTILATION SYSTEM 


KEY 
мо. | PART NAME 


РРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРРІРРРРРІ 
À À À À AA À À AA КККККККККККККККККККК 
V V VV WWWWWW EFFFG6GGHHHHHHHU JL LL) 
0000 |00000 11220111 00000133 00 
2233 12334 39231478 15889090 12 
цу U 
H H 1 

РОВ ТОУНХ VIZ ABCDEFGHIUKLUNOPORS|UVWX| 


5117401271 | 19305- 
511740-0212 | |9305- 
884414-8311 9305- FGHI JK LHNO 
511740-1411 | [9305-9702 | 
5117400212 | |9703- 
511740-1411 | 19305- 


ELEMENT; BRASS WOOL 
911745-0240 | |9305- | UVWXYZABCD ЈКЕМН РО 





—ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE) 
909921-0990 | |9305- FGHIJKLMNO STUVWXYZABCD JKLMA РО | 


1 
ї 


909916-8190 | 19305- ЗАВСОЕЕВНИ JKLUNOPO STUVWXYZABCCEFGHI 
509700-3420 9305- 1 STUVW CDEFGH 
909915-2380 9305- 1| CDEFGHIJKLMNOPO У ХУРАВ 


19| Н05Е; RUBBER BREATHER | 
509361-1410 | |9305- | | L=110 S.B 1-3050 
001258-3000 | |9305- =100 S.B L=3000 
509361-1410 | |9305- #200 S.B L=3050 
001258-3000 | |8305- | 1-200 5.8 L=3000 


25|BOLT; CONNECTOR, BREATHER HOSE 
020801-0160 |A [9305-9811 | | 1 | 10x16 
028081-0120 |A 9812-0512 | | 1 10X12 FLANGE 
028051-0120 | (0601- 1 10X12 FLANGE 


27 СОММЕСТОН, OIL RETURN HOSE 
894126-9991 | |9305- 


28) 0 ІР; RUBBER HOSE, BREATHER 


909915-3151 | |9305- 2 
43|HOSE; PCV x 
44 CLIP: HOSE, PCY 

894238-5710 | 18305- | 4 














(А) | 894423-8010 | |9305- 
894405-4710 | (9305- 


1 
1 
1 


(ку | 884423-8010 | |9305- | | 


02667-1000 | |9305- 1! 





909154-6080 9305-9611 | 2 


59/CLIP; HOSE 
834242-0340 
































Р -83 


VENTILATION SYSTEM 








811749-0340 


511749-0440 9305- 


9305- | 
BOLT; BRKT TO AIR 
050140-8180 9305- 
050040-8180 | a [9305-9811 
028080-8160 | A [9812-0512 
028050-8160 | 10601- 
050040-8180 | А 19305-9811 
028080-8160 | A 19812-0512 
028050-8160 çl- 


DE 
CDE 
CDE 
CDE 


A 
A 


020800-8120 |А [9305-9811 


BREATHER 
028080-8100 |A [9812-0512 
028050-8100 | |0601- 


1 12 МАЗНЕВ; 
з09150-5080 | [3305-9812 | | 


114 VM MC; PCV 


H 
894468-2440 9305- Џ 





115|НОЗЕ; RUBBER, TAPPET CHAMBER TO СОМ 


894125-9070 


116|НОЅЕ; RUBBER, CONN TO OIL PAN 
804405-4700| |9305- | | 


9305- 


894238-5690 | |9305- 


118| ВОГТ, PCV CLIP TO INF THROTTLE 


010805-6380 | А |9305-9811 
028680-6400 | A [8812-0512 
028650-6400 | 10601- 


121!WASHER; LK,PCY CLIP 70 
909150-5060 [9305-9812 | 2 


123 WASHER; PL, ВАКТ 
909164--5080 | A |9305-0625 
091614-5080 
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РРРРР 
ААААА 
V VV VW 
0000 
12233 
ру 
H H 





FGHIJKLMNO 


FGHI JKLMNO 
FGHIJKLMNO 
FGHIJKLMNO 
FGHIJKLMNO 








РО 


РО 
РО 
РО 
РО 





PP 
KK 
СЕ 


00 
25 


ST 


ST 


РРРРРРРРРР 
KKKKKIKKKKK 
EFFFGIGGGHH 
11220111 0 
39231478 1 





II 


41) ср 


UVA ср 
УЯХУГАВСО 
VWXYZ BCO 


VWXYZ BCD 

















EFGHI 


EFGHI 
EFGHI 
EFGHI 


EFGHI 


EFGHI| 
EFGH 


EFGH 
EFGH 
EFGH 


РРРРР 
KKKKK 
HHHHH 
00001 





EFGHH 


EFGH E 








РРРРР 
KKKKK 
JJLLL 
13 00 
5689090 12 


OPORSTUVWX 











Remarks 


8Х18 W/LK&PL WASHER 


8X18 W/LK WASHER 
8X16 FLANGE 
8Х16 FLANGE 





VENTILATION SYSTEM 





KEY 
мо. | PART NAME 
РРРРРРРРРР РР PPPPPIFP РРРРРІ 
АААААААААА КККККККККККККККККККККК 
I YV Y V WA A A W CEEFFFGGGGHHHHHHHJJLLL 
PART T| APPLIED L 0000 |00000 0011220111 00000113 00 
NUMBER С BATE Ry 2233 12334 2933231478 15639060 12 
ии | | 
H H i | 
FGHIJ PORSTUVWXYZABCDEFGHIUKLMHOPORSTUVWX 





167|PIPE; BREATHER | 

509360-8820 | 18305- FGHIJKLMN0 | СШ 
509360-8820 | 19305-9702 | : | 
509365-0360 | 19703- i | i L=550 5.8 L=800 
509366-0360 | |9305- : | L=550 S.B L=800 
509360-8820 | 19305-9605" i i 1-230 S.B L=800 
509366-0360 | |9606- і | -550 S.B 1800 
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0-28B | VENTILATION SYSTEM 


FIG-NG. 


KEY 
мо. | PART МАМЕ 


БРРБРРРРРОРРРРІ 
WWWWWWWWWWWWWYU 
0011222222233 F 


авир ||| 262 7816025678901 | Remarks 





ABCDEFGHIJKLNNOPORSTUVWXYZABCDEEGHIDKUMNDPORSTUVWX 





894414-8311 9305- FGHIJ 

894414-8311 9305-9807 
9305- 
9305- 





911745-0240 | 18305- | | 


9|GASKET; AIR BREATHER 
309921-0990 | 19305- ТАВСОЕЕСН | J 
909921-0960 | |8305-9807 | | 1 





18|CLIP; RUBBER HOSE, AiR BREATHER 
909916-8190 | 19305- ZABCDEIFGH I JKLMNOPORST 
909915-2380 | 19305- 1ABCDEFGHIJKLMN [PO 
909915-2380 | {9305-9807 | | 1 R 
909915-2661 | |9305- 2 5 
509700-3420 | |9305- 1 


19 HOSE; RUBBER BREATHER | 
509360-0531 | |9305- | L=100 
509361-1410 | 19305- i L=110 $.8 L=3050 
001259-3000 | |5305- 1190 5.8 L=3000 


25 BOLT; CONNECTOR, BREATHER HOSE 
20801-0160 [А [9305-9811 | | 1 
020801-0160 |А [9808-9811 | | 1 
028081-0120 |А [3812-0512 | | 1 
028051-0120 | 10601- 1 


CONNECTOR; OIL RETURN HOSE 
1 
1 





T 








894317-2581 9305- 
894317-2581 9808- 


CLIP; RUBBER HOSE, BREATHER 
909915-3151 | 19305- 2 
90915-3151 | 19808- 2 








894415-1560 | [9305-9806 
897213-9390 | |9807- | | 
897213-9390 | |9808- | : ОННЕ - VALVE 
8944151560 | |9305- ; | i ALYE - PCY 

894140-1601 | |3803- | | ALVE — PCY 

894405-4710 | |9305- i AP/CHAM — PCV 
894405-4710 | |9808- i AP/CHAM - PCY 


CLIP, HOSE, PC 
894238-5710 | ID=13 
894238-5710 | | 10-13 
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VENTILATION SYSTEM 


PART NAME 


| 
PART II АРРЫЕ 
NUMBER С DATE 


9305- 
894337-3460 | 19808- 
002667-1000 | |9808- 


909164-6060 


59/CLIP; HOSE 
94242-0340 | 19305- 
94242-0340 | 19808- 
894140-4310 | [9305-0402 
894238-5710 | |0403- 
894238-5690 | 19808- 


VALVE; CHECK, PCV 
894249-3171 | 19306- 
894249-3171 | 19808- 


BOLT; AIR BREATHER 
909808-5730 | |9305- 


9305-9811 


92| бБАЗКЕТ, AIR BREATHER TO 


909571-4060 | 9808. 


511749-0440 9305- 
511749-0440 9305-9807 
894317-3221 9808- 
511749-0340 9305- 


050140-8180 | |9305- 
050040-8180 | A [9305-9811 
028080-3160 |А [9812-0512 
028050-8160 | |0601- 
50140-8180 | [9305-9807 
050040-8180 | [9305-9807 
50040-6120 | А [9809-9811 
0280806120 |А [9812-0512 
028050-6120 | 10601- 
050040-8180 | A 9305-9811 
028080-8160 |А (9812-0512 
028050-8160 | |0601- 


NUT; BREATHER ТО BRKT 


909110-5100 | A [9808-0512 
091110-5100 | |0601- 


909150-5100 
909150-5100 


9305-9811 
9808-9811 


4 
||| 


Џ 
1 
1 
1 


1 


га ма Ко Аз ჩა ჩა = = — — 


АВСОЕ 





ВСОЕ 
ВСОЕ 
ВСОЕ 
ВСОЕ 





PPPPPPPPPPPPPPZ 
WWWWWWWWWWWWWYU 
0011222222233 F 
7816025678901 


FGHIJKLHNO 





FGHIJ 








FGHIJKLMN Pa 
FGHIJKLMN PO 
FGHIJKLMN PQ 
FGHIJKLMN PQ 











EFGHIUKLMN 
































M8X18 W/LK&PL WASHER 
МОХІВ МАК WASHER 
МЕХІБ FLANGE 

W8X16 FLANGE 

EX18 МАКАР WASHER 
5X18 МАК WASHER 
6X12 МАК WASHER 
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РРРРРРРРРР 
WWWWWWWWWW 
| 0011222222 
PART T| APPLIED 2816025678 
NUMBER |c| DATE 


SH I JKLMNOPORSTUVWXY OPORSTUVWX 





ІТТІВОІТ; CLIP 
020800-8120 | (9305-9811 
020800-8120 | |8808-9811 
028080-8100 |А |9812-0512 
028050-8100 | |0601- 





909150-5080 | [9305-9811 
909150-5080 | [9808-9811 


894468-2440 | |9305- 
894458–2440 | |9808- 


002213-0800 | [9305-0312 
002213-0800 | [9808-0312 
002213-0900 | |0401- 


894312-5760 | |9305- 
894312-5760 | 19808- 


; PCV HOSE, OIL PAN 
94238-5690 | |9305- 4 
894238-5590 | |9808- 4 


119 801 Т| PCV CLIP TO INT THROTTLE 
010805-6380 | А 9305-9811 | | 2 
050140-6450 | А [9305-9811 | | 2 
028680-6400 |А [9812-0512 | | 2 
028850-6400 | |0601- 2 


121 WASHER; LK,PCY CLIP TO INT THROTTLE 
908150-5060 | [9305-9811 | 
909150-5100 | а |9808-0603 
091510-5100 | |0604- 





6X45 W/LK&PL WASHER 








509360-8820 A FGHIJ 
508360-8820 
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MEMO 


WATER PUMP AND CORROSION RESISTOR 














030A0150873 
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WATER PUMP AND CORROSION RESISTOR 


KEY 
мо. | PART NAME 


PPPPP РРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
ААААА КККККККККККККККККККК 
FEF Y YV YV V WH W AWW ЕРРРОБЗЗННІНННННІ ЈЕ LI 
РАВТ т APPLIED Ak 00000 00000 11220111 00000113 00 
NUMBER DATE Aly 112233 12354 39231478 15689090 12 
H 
RBCUEFGH  JRCWNOPORSTUVWXYEAECOEFGR] KLMN TUVHX] 


PUMP ASM; WATER, H/GASKET | 
894376-8630 |С [9305-0406 i K UVWXYZABCDEFGHI 
| i 
1 
1 





887379-8070 | 10407- К UVWXYZABCDIEFGH I 
894376-8300 |C 9305-0406 BCDEFGHiJ LMNO 
97379-8050 | 10407- FGHI J) CMNO 


GASKET; PUMP TO C/B | —ALSO INCLUDED IN GASKET ЗЕТ (ENGINE) 
913614- co | pps | FGHIJKLMNGPO STUVWXYIZABCDIEFGHIUKLMNOPO | 





REPAIR KIT; WATER al 
894377-3550 | [9305-0406 
897380-5010 | |0407- 
587810-1392 | [9305-0406 
897380-4990 0407- 


PULLEY; WATER PUMP 


STUVWXYZABCDEFGHIU LMN 
STUVWX YZ ABCDEFGHIJKLMN 

РЕНІ } 

FGHIJ 





513641-0453 9305- 
894144-3024 9305- 
913641-1241 9305- 


IMPELLER; WATER PUMP 
894114-7270 | |9305- 
913621-0760 | 19305- 


K UVWXYZABCDEFGHIUKLMN 





FSHI J 
| 








19 GASKET; COVER ТО ши 
894311-8140 | |9305- 


ik UVWXYZABCDEFGHI 
913613-6070 | |9305- 


1 Bcoeken 1 омно 
i 
COVER; WATER PUMP 
884311-6000 9305- 
913612-0530 |С (9305-9605 
894119-5300 | |9606- 


K UVWXYZABCDEFGHIUKLMN 
BCOEFGHI J LMM9 
ЕӨНІЛ LMNO 


CENTER; WATER PUMP 
513642-0640 | (9305- 





513641-0434 | |9305- 
913641-6163 | |9305- FGHIJ 


SCOEFGHI JKLUNO UVWXYZABCDEFGHIUKLMN 





WASHER; WATER PU ) 
909150-5080 Аш 4ABCDEIFGH Е JKLUNO UVWXYZABCOEFGHIUKLMN 


SEAL UNIT; WATER PUMP 
894422-3260 | [9305-0406 
897237-5320 | |0407- 
894236-6870 | |9305-0406 
897232-2480 | |0407- 


SCREW; COVER TO BODY, WATER PUMP 
3030908160 | 9305- | М BCDEFGHI J 


BOLT; COVER TO BODY нэ 
901900-8350 |А (9305-0406 ! : STUVWXYZABCDEFGHI 


UVWXYZABCDEFGHIJ LMN 
UVWXYIZABCDEFGHIJKLUN 
BCDEFGHIJ 


1 
1 
1 
1 BCDEFGH! J 
































РРРРР 
AAAAA А KKKKKIKKKKKKKKKKIKKKKKIKMR 
VVVVM EFFFGIGGGHHHHHHHJJLLLL 2 
0000 |00000 11220111 00000113 000 2 
2233 (12334 39231478 16689089 123 
UU U i 
HH H | 


Remarks 


UVWXYzZASCD ЈКСИНОРОВУЈ სVMXI 


010805-8350 | (0407- 


BOLT; WATER PUMP TO C 
050041-0600 9305- 1 
509030-0381 9305-9811 4 
028081-0500 9812-0512 4 
028051-0500 | 10601- 4 
209030-0241 9305- 1 
050041-0500 9305-9811 4 
4 
4 
2 
2 


UVWXYZ ABCDEFGH ТІКІ MM9 8X35 


ШУН YZABCDEFGHIN LMN 
UVWXYZABCDEFGHIJ LAN 
UVWXYZ ABCDIEFGH 11 4К1 ММ 
UVWXYZABCDEFGHIUKLMN 





BCDEFGHI J 
BCDEFGHI J 
BCDEFGHI J 
В DEFGHIJ 





0280810450 | А [9812-0512 
028051-0450 1 |0901- 
050041-0600 | |9305- 
010806-0550 | |9305- 


L 
| | шун YZABCDEFGH КИНО 10x60 W/LK WASHER 


37|BEARING UNIT; WATER PUMP 
894110-8800 | |9305- | K UVWXYZABCDEFGH (кі мир 
513631-0080 | |9305- code өні. LMNO | PO 


38|SCREW; WATER PUMP | 
509814-0010 | |3305- | | 'RECDEFGH кіно STUVWXYZABCDEFGH ЦЕГ ММОРО 


39| THROWER; WATER PUMP | 
913639-0010 | |9305- | |'ReCDEFGH Је мнора STUVWXYZABCDEFGH IUKLMNOPO 
| : | 


52|WASHER; LK, WATER PUMP 
909150-5100 | |9305– | Ё 

















! 
| | 
| i | 


909862-0420 | 9305- | | зтрумхуравсовРом ркт мнр 


; WATER PUMP BODY , 
909571-1060 | |9305- | ТА STUVWXYZABCDEFGH port uno 


FGHIJKLUNO UVWXYZABCDEFGHIUKLMNOPO 
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WATER PUMP AND CORROSION RESISTOR 
| Amo | 


KEY 
мо. | PART NAME 
МОЈА WY l 
| 0011222222233 F| i 
part |т| appLieo IL 9 781602567801 Remarks 
NUMBER |С] DATE | 
| 
ABCDEFGHI JKLMNOPORS TUVHAY EFGH INKLMNOPORS| IVMX 


! 
PUMP ASM; WATER,W/GASKET 
894376-8300 | C [9305-0406 
897378-8050 | (0407- 
897028-5950 | С [9305-0406 
897379-8060 | 10407- 
894375-8630 |C [9305-0406 
897379-8070 | |0407- 


GASKET; PUMP TO C/BL 
913614-0430 | |9305- 


KL МОРО $ 
KL МОРО 5 
| 





FGHIJKLMNO 


4/REPAIR KIT; WATER PUMP 
587810-1392 | (9305-0406 
8973804990 | |0407- 
587810-1402 | [9305-0406 
897380-5000 | |0407- 
894377-3550 | |9305-0406 
897380-5010 | |0407- 


7|PULLEY; WATER PUMP 
913641-6163 | (9305- 
813641-1251 | 19305- 
913641-1241 | |9305- 
894144-3024 | |9305- 
513641-0434 | |9305- 


IMPELLER; WATER PUMP 
913621-0760 | |9305- È 





KL мора 5 
KL мора 5 








D=102 L=52 
0-114 L=50 
D=122 L=50 


FGHIJ 00-78 


894114-7270 9305- 00-81 


GASKET; COVER ТО BODY 
913613-6070 | |9305- 
913613-6090 | 19305- 
894311-8140 | 19305- 





COVER; WATER PUMP 
913612-0530 |С 19305-9605 
94119-5300 | 19606-- 
913612-0610 | |9305- 
894311-6000 | |9305- 











25|СЕМТЕН; WATER PUMP 
513642-0640 | |9305- 


28|WASHER; WATER PUMP | 
909150 5080 | |9305- | 1RBCDEFGHI KI MNOPORST 


32 SEAL UNIT; WATER PUMP 
894236-6870 | [9305-0406 | | 1ABCDEFGHIVKL моро $ 
97232-2490 | 10407- MABCDEFGHIJKL моро 5 
94422-3260 | [9305-0406 | | 1 | м вт 
97237-5320 | |0407- 1 | и | вт 





| 
| | 
| 
| 
| 
ІШ 


BCDEFGH I JKLMNOPORST 
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0908. WATER PUMP AND CORROSION RESISTOR 


PART NAME 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPZ 
VVVVWWWWWWWWWWWWWNWYU : 
o 22222233 F | 
РАВТ т APPLIED A 25678801 
NUMBER 
ABCDEÏ 691 IKRLMNOPORSTIUVAXY EFGHIDKLWNDPFORSTUVWX 


34|SCREW: COVER TO BODY, WATER PUMP 
903090-8160 | 19305- 


35|BOLT; COVER ТО BODY 
901900-8350 |А [9306-0406 | | 3 
010805-8350 | |0407- 3 


36/BOLT; WATER PUMP ТО C/BL 
00041-0600 |А [9305-9811 
028081-0600 |А |9812-0512 
028051-0600 | 10801- 
050041-0500 | А [9305-9811 
028081-0450 | А (9812-0512 
028051-0450 | |0601- 
509030-0381 | A 9305-9511 
028081-0500 | A |9812-0512 
028051-0500 | |0601- 
509030-0241 | |9305- 
050041-0600 | [9305-9811 
010806-0550 | |9305- 


37|BEARING UNIT; WATER PUMP 
513631-0080 | |9305- 1ABCDEFGHIJKL NOPO $ 
94710-5600 | |9305- 1 и | RT 


38 SCREW; WATER PUMP 
509814-0010 | |9305- IpecdEFsH ик инороввт 


39 THROWER; WATER PUMP 
13639-0010 | |9305- | PRBCDEFGHI „кгинороязт 


52 WASHER: LK, WATER PUMP 
(9150-5100 | |3305- | | 2 


111(BOLT; WATER PUMP BODY 
909862-0420 | |9305- 1 


112|GASKET; WATER PUMP BODY BOLT. 
909571-1060 | |9305- || 1 


113|PLUG; WATER PUMP 
509605-0050 | |9305- FGHIJKLMNOPARST 








10Х60 МАК WASHER 
10Х60 FLANGE 











Pa — m de Да Px ho a P 600 









































MEMO 
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THERMOSTAT AND HOUSING 


ბი 49(B) 
[0-3 


031A0150873 





THERMOSTAT AND HOUSING 





РРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
АААААААААА КККККККККККККККККККК 
Мууунининк EFFFGGGGHHHHHHHU LL Ц 
0000 00000 11220 0000113 00 
2233 112334 39231 5689000 12 Remarks 





1| THERMOSTAT | 
513770-0221 | |9305- BCDEFGHIJKLMNO EFGHI! LMN 
513770-0211 | |9305- і UK 


2|HOUSING; THERMOSTAT 
913716-8042 | |9305- 
913716-6040 | |9305- 


| BEDE! UVWXYZABCDEFGHIDKLMN 
15/PIPE; BYPASS | 


UVWXYZABCDEFGHIUKLMN 





513719-0470 | 


(А) | 509605-0050 | |9305- 
(B) | 909661–0050 | |9305- 


YZ CDEFGH СИН P 
YZABCDEFGHIJKLMN 16X8 


9092045170 9305- А PT3/8 


BOLT; HSG TO HD 


050140-8200 | A [9305-3811 
0286808200 |А [9812-0512 





YIZA 8X20 W/LK&PL WASHER 
УРА 
УРА 
УРА 
Y 
Y 





028650-8200 | |0601- 
050040-8220 | A [9305-9811 
028080-8200 | A [9812-0512 
028050-8200 | 10601- 
050140-8200 | # |9305-9811 
028680-8200 | A [9812-0512 
028650-8200 | |0601- 
050040-8220 |А [9305-9811 
028080-8200 ТА [9812-0512 
028050-8200 | |0601- 





ZA 
i | ZA 

BCDEIFGHI JKLUNQ У LMNOPO 8X20 W/LK&PL WASHER 
BCDEFGHI JKLMNG М LMNIOPO 8Х20 FLANGE 
BCDEFGHI JKLMNO JELMNIOPO 
BCDEFGHI JKLMNO J LMNOPO 
BCDEFGHI JKLMNO У LUNOPO 
BEDEFGHI JKLMNO JKL HNOPO 








49|РІРЕ; WATER OUTLET 
913713-0641 | |9305- 
913713-0380 | С [9305-9703 
897169-0151 | 19704- 
513713-0300 | 19305- 


FGHI JKLUNOP 
FGH! JKLUNOP 


ü EFGHI 





58/ PLUG; WATER OUTLET Fre 
509605-0050 | |9305- 
(В) | 909661-0050 | :9305- 


59 GASKET; PLUG 
909571-3160 | |%- | f ТҮ! 


GASKET; OUTLET PIPE TO HSG ALSO : 
894362-2020 | С (9305-9312 | те STUVWX YZ ABCDIEFGH Ну ГИМОРО 








894365-6742 | |9401- BCDEFGHI JKLNNOPO STUVWXYIZABCDEFGHIUKLMUMOPO 





66| GASKET; THERMOSTAT HSG —ALSO [INCLUDED IN GASKET SET(ENG. 4 HEAD) 
BCDEFGHI JKLMKOPO STUVWXYIZABCD OP 

FGHI JKLMKOPO STUVWXYZABCD ОРО 

FGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCD 060 


1 
1 
| 


























Р -97 


Балан THERMOSTAT AND HOUSING 


РРРРР РРРРРРРРРРРРРРР 
AAAAA KKKKKKKKKKKKKKK 
VVVVV ЕРЕЕЄБОСННІНННННІО 111 
0000 11220111 00000113 00 
2233 39231478 15689080 12 
UU, i 
нн: 


EF GH | JIKLMNOP GEST VWXYI IJKLMNOPORSTUYWX 


Remarks 


111|GASKET; PLUG, WATER PIPE HOLE 
909571-3160 | |9305- | СОЕ ZABCDEFGHIUJKLMNOPO 


18 CLIP; CONNECTOR 
909916-2750 | |9305- ს ZA CDEFGHI 
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THERMOSTAT AND HOUSING 


PART NAME 
240 


РРРРРРРРРРРРРРРРРРРА 
VVVVWWAWWWWWWNWWWWWWYU 
2 091 0011222222233 F 
т APPLIED |р L 262 7815025678901 Remarks 
ABCDEFGHIJKLMNOFORSTUVWXYZABCDIEFGH I DPORS 


THERMOSTAT 
513770-0221 | |9305- 


HOUSING; Шет 
913716-8042 | |9305- 
913716-6040 | |9305- 


15 PIPE; BYPASS 
519719-0470 | |%- 


28 PLUS; НТН 
(A) | 509605-0050 | 19305- 
{B) | 909661-0050 | 19305- 


44|BOLT; HSG 70 HD 


050140-8200 | А [9305-9811 | I JKLMNO р 8X20 W/LK&PL WASHER 








BCDEFGHI JKLMNOPORST 








BCD 
EFGHIJ 





BCD | 


KLUNOPORST 
DEFGHIUKLMNOPORS 





028680-8200 | А [9812-0512 BCDEIFGHIJKLMNO | | М8Х20 FLANGE 
028650-8200 | 10601- BCDEFGHIURLUNO | | М8Х20 FLANGE 
050040-8220 | A [9305-9811 BCDEFGHI JKLMNO : і 

026080-8200 9812-0512 
028050-8200 | |0601- 
050140-8200 9305-9811 
028680-8200 | A [9812-0512 
028650-8200 | |0601- 
050040-8220 | A [9305-9811 
028080-8200 9812-0512 
028050-8200 oti- 





BCDEFGHIJKUMNO 
BCDEFGH! JKLMNO 


8X22 ВАК WASHER 


49|PIPE; WATER OUTLET 
(A) | 913713-0380 |С (9305-9703 
(А) | 897169-0151 | |9704- 
(ву | 913713-0641 | 19305- 
(С) | 894152-5950 | 19305- 





RT 
5 


—ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. А HEAD) 
EFGHIJKLMNOPORST | 
EFGHIJKLMNOPORST i 


54 САЗКЕТ, OUTLET PIPE ТО 156 
894362-2020 |С [9305-9312 
994365-6742 | |9401- ид 


66 GASKET; THERMOSTAT HSG 
513743-0050 |С |9305-9411 
897113-7410 | С (9412-9910 
897229-4711 | |9911- 


—ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. й HEAD) 
BCDEFGHI JKLMNOPORST 
BCDEFGHIJKLMNGPORST 
BCDEFGHI JKLMKOPARST 





171)GASKET; PLUG, WATER PIPE HOLE | 
909571-3160 | |9305- 1AB DEFGHIJKLHNOPGORS 






































P -99 


WATER PIPING; ENGINE 


121 (А) 





2 (A) (6 27 
Ci 
Дар, 146“. ; — Es 
03240150873 ` 


Р -100 





WATER PIPING; ENGINE 


KEY 
мо. | PART МАМЕ 
ОРРРРРРРРЕРРРРЕРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
WOTAAAAAAAAAAAAAA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHR 
I РБУМУМУУУНИНИЯМЯМ CEEFFFGIGGGHHHHHHHNJLLLL 2 
РАВТ |т| APPLIED [L 00000 0000060 0011220111 00000113 000 2 
HUMBER с pate [R 12233 1233445 2539231478 15688080 123 
U у U ს | 
H H H H 
ABCDEFSH I JKLMNOPORST EFGHI 


2|HOSE; WATER, BY-PASS | 
(A) | 913721-1322 9305- 1| BCDEFGHI | PO 
(В) | 509361-1670 9305- 1 UVWXYZ ABCDIEFGHIUKE MNO 


121} HOSE; THERMO МУ TO OIL COOLER 
(в) | 894149-0931 | |9305- 1 KLUNO 











123] CLIP; RUBBER, HOSE, OIL COOLER 
909915-6441 9305- 4 KLMNO 


| 
141 ВОТ; WATER PIPE | 
050140-8300 |А [9305-9811 | | 2 FGHIJIKLMNO ЦУМ YZABCDEFGHIU LMNOPO 8X30 W/LK&PL WASHER 
028680-8300 |А 9812-0512 | | 2 FSHIJKLHNO UYWXYZABCDEFGHIN LHNOPO 8Х30 FLANGE 
028650-8300 | |0601- 2 FGH EJKLMNO! UVWX YE ABCDEFGH IJKLMNOPO 8Х30 FLANGE 


І 
CLIP; BYPASS HOSE | 
909915-6442 9305- ћ UVWXYZABCDEFGHIU LMNOPO 
94742-0340 0610- ІК 















































P -101 


0-32B | WATER PIPING; ENGINE 


| Но-но | NO. 


PART NAME 
СЕҢ РРРРРРРРРРРР TOT : 
У V MV VI VI M VI VII А У YL 1 
001 (00112I22222233 F 
PART т APPLIED 41 262 |7816025678801 
NUMBER DATE 
ABCDEFGHI JKLMNCP UVHXYZABCD 00085) IVMX 


2 НОЗЕ; WATER, BY-PASS 
913721-1322 | |9305- 
(в) | 509361-1670 | |9205- 


120] НОЗЕ; RUBBER, CONNECTOR TO UNI 
909712-4220 | |9305- 


121/HOSE; THERMO МУ TO OIL COOLER 
513721-0851 | |9305- | 
894149-0931 9305- РОН PORS 


123|CLIP; RUBBER, HOSE, ОП. COOLER 
909915-6441 | |9305- FGHIJKLMN PORS 


141 801: WATER PIPE 
0501 40-8300 | А [9305-9811 | | 2ABCDEFGH1JKEMNOPORST 8X30 W/LK&PL WASHER 
0286808300 [A [9812-0512 | | 2ABCDEFGHI JKLUNOPORST 8X30 FLANGE 
028650-8300 | |0601- 2АВСВЕРСН | JKL MNOPORSTI ВХ30 FLANGE 


148/CLIP; BYPASS HOSE 
909915-6442 | |9305- 2ABCD 



























































Р -102 


MEMO 


P -103 


FAN AND FAN BELT 


38 (C) 





03340150873 





P -104 


FAN AND FAN BELT |0-33A | 
| поло | 


РРРРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРР PP 
AAAAAIAAAAAAA КККККККККККККККККККККК 
VVVVWWWWWWWW СЕЕРРЕСОСОННННННН, СС 
0000 0000000 0011220111 00000113 00 
2233 (1233445 2539231478 15689080 12 
UU: UW 
Í H 
KLMNOFPORSTUVWXYZABCD WKLMNOPORSTUVWX 


APPLIED Remarks 


«чо 


ТІРАМ; COOLING 
913660-3090 | |9305- 
913660-6510 | |9305- 
884470-5531 9305- 
8944080791 9305- 
894483-8940 | |9305- 
513660-3081 9305- 

51 3660-3031 9305-0412 
894483-8941 0501- 
513660-3150 | |9305- 
513660-0040 | |9305- 
894470-5531 9305-0403 
897022-8101 0404- 
913660-8090 | [9305-9806 
897022–8101 9807- 


28|ВО Т, COOLING FAN 
050040-8250 | |9305- 
050040-8450 | |9305- 
050040-6120 | |9305- 
020800-6120 | |0007- 
894254-7681 9305- 
894205-9871 9305- 
0500408220 | (9305- 
050040-8350 | 19305- 
050040-8140 | |9710- 
050040-8160 | A [9305-0512 
050540-8160 | |0601- 
050040-8140 | А |9305-9709 
028080-8140 | |9710- 
028680-8200 | |9305- 
050940-8400 | [9305-9806 
050040-8500 | |9807-0006 
050040-8200 | |0610- 


36/BELT; COOLING ҒАМ 

5136710560 | |9305- 
513671-0400 | |9305- 
13671-8010 | |9305-0106 
94452-9040 | |0107- 
913671-8010 | |9305-9307 
513671-0400 | |9308- 
894147-4970 | |9305- 
913671-6090 | |9305- 
513671-1580 | |9305- 
894144-3010 | |9405- 
513671-1260 | |9305- 
513671-0650 | |9305- 
513671-1520 


ЗВІЗРАСЕН; FAN 
(В) | 913642-0761 


D=380-6-BLOW-SP 


= 
II 


D=380-6-BLOW-PP 
D=380-7-SUCT-FP 
D--430-6-BLON-PF 
D=400-5-SUCT-PP 
D=400-6-SUCT-PP 
D=430-6-BLOW-PP 
=380-6-BLOW-PP 
=340-6-BLOM-SP 
380-6-BLON-PP 
380-6-BLON-PP 
380-6-BLON-SP 
330-6-BLON-PP 





=== == = = ne – = = = = 





8X25 W/LK WASHER 
8X46 W/LK WASHER 
6X12 W/LK WASHER 


е 


a 
m 


FGHIJKL 





UNO 
8X22 W/LK WASHER 
8X35 W/LK WASHER 














bi bbb > b bh b bbe Да ГО Да > = 






































P -105 


0-33A | FAN AND FAN BELT 


РР РРРРРРРРРРРРРРРРАРРРРР 
АААААААААААА. KKKKKKKIKKKKKIKKKKKIKKKKK 
УМУУМИИ НИХ CEEFFFGIGGGHHHHKHHHJJILLL 
0000 10000000 13 00 
2233 1233445 25| 90 12 
UU: uw 
H Hi HH 





GPORSTUVMX 


913642-0770 | |9305- FGHIJKL 
913642-0790 | |9305- NNO 
9891 36-4230 | |9305- 
913642-0780 | [9807-0006 
513642-0550 | (0007- 
914149-1730 | [9807-0006 
897063-4003 | |0007- 


5136740822 |А [9305-9505 
8941043500 | |9806- 
5136740390 | |9305- DPQ 
913675-2120 | |9305- ! 
513674-1090 | 19305- 
894404-3500 | |9305- BCDEFSH | KLHN 


BOLT; ADJ 
050040-8220 | [9305-0002 FGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCDIEFGH IL! LMNOP 8X22 W/LK WASHER 
050040-8320 0003- FGH! JKLMNOPO STUVWXYZABCDIEFGH IUKLMNOP 8X32 W/LK WASHER 
0500408400 | A [9395-9811 : 8X40 WALK WASHER 
078680-8350 9812-0512 ! 
028650-8350 | |0601- | 

[ 


88|WASHER; PL, ADJ PLATE 
909164-7080 |А [9305-0605 FGHIJKLHNOPO STUYWXYZABCDEFGH I LMNOPO 
091614-7080 | 10606- FGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCDEFGHILJKLMNOPO 








0 
0 8X35 FLANGE 
0 8X35 FLANGE 









































P -106 


FAN AND FAN BELT 


KEY 
мо | PART NAME 
PPPPPPPPPZ 
WWWYU 
| a 222221233 F 
PART T| APPLIED 5 25678907 Remarks 
NUMBER C|] DATE 
| KLMNOPORSTUVWXYIZABCD წ 


913660-8090 9305- i -380-6-8108-5Р 
913660-6190 | [9305-9607 i DJ окт 
513660-3041 9608- =400-6-SUCT-PP 
8944705531 9305- 
894408-0791 9305-9410 
894470-5531 9411-0403 
897022-8101 0404- 
513660-2861 9305- 
913660-3270 | (9305-9305 
894433-1651 9305- 
513660-3041 9305- і 
§13660-3081 9305- i 0-400-6-80СТ-Р? 


28 BOLT; COOLING FAN 
050040-8450 | |9305- 8X45 W/LK WASHER 
050040-8450 | [9305-9607 I 8Х45 НИК WASHER 
894254-7681 | |9508- i 8X43 
509030-0291 | |9305- 8X48 
050040-8400 | A [9305-0512 8Х40 ВК WASHER 
050540-8400 | |0501- 8Х40 КАК WASHER 
050040-8600 | |9305- 8X60 W/LK WASHER 
050040-8250 | |9305- ' 

050940-8140 | |9305- 
050040-8160 |А [9305-0512 
050540-8160 | |0601- 


BELT; COOLING FAN 
91367-8010 9305-0106 
894452-9040 0197-0110 
513671-0400 0111- 
913671-8010 9305-0106 
8944529040 0107-0308 
513671-0400 0309- 
913671-8010 9305-0106 
8944529040 0107- 
513671-0400 9305- 
513671–1580 | (9305-0110 
513671-0400 | 10111- 
913671-8010 | (9305-0706 
894452-9040 | (0107-0308 
894229-2691 0309- 
513671-1260 9305-0110 
513671-0560 0111- 
913671-8090 9305-0308 
894229-2691 0309- 
513671-0560 | |9305- 
894100-1890 | |9305- 


38 SPACER; FAN 
913642-0770 
913642-0780 



























































Р -107 


0-33B | FAN AND FAN BELT 


FPPPPPPPPPPPPPZ 
WWWWWWWWWWWWWYU 
001122222233 Е 


7816025678901 Remarks 


FEHTIKLNNOPORSTI FABCDEFGH I IMLMM0CC085 I IVVX 








ЗВІЗРАСЕВ; FAN 
913642-0770 | |9305-9810 
913642-0780 | |9811- 
989136-4230 | |9305- 
9136420761 | |9305- 
914149-1730 | 19808- 


66|BOLT; PULLEY 
028021-0300 | |9305- | 1 | 


74|BOLT; НАР PULLEY 
050140-8250 | |9305- | ! | 8Х25 W/LKEPL WASHER 


75|ВВАСКЕТ; IDLE PULLEY 
94318-5710 | |9305- 1 


76|PULLEY ASM; IDLE 
894429-4890 | |9305- | || 


SO|PLATE; ADJ 
513674-0390 | |9305- 1 
513674-0822 | А [9305-9505 | | 1 
1 
1 








BCOEIFGHI 4J 


894404-3500 | |9506- 
894420-0251 9305- 


86|BOLT; ADJ 
050040-8220 | |9305-0002 FGHIJKLMNO 8Х22 W/LK WASHER 
050040-8320 | 10003- FGHIJKLMNO i 
050040-8250 | 19305- 


88|WASHER; PL, ADJ PLATE 
909164-7080 | A (9305-0605 | | 1 BCDEFGHIJKLUNOPORST 
091614-7080 | |0606- ТАВСОЕРСН I JKLMNGPORST 











050041-0220 | |9305- | | . MIOX22 W/LK WASHER 


894207-1920 9305- 





9136696030] |9305- | М 





894430-0820 | |9305- 





























P -108 


MEMO 


P -109 


0-35 ENGINE CONTROL VALVE AND LEVER 
(МОЛ) 





035A01508 73 





P -110 


ENGINE CONTROL VALVE AND LEVER 
(NO.2) 





035A02508 73 





P -111 


ENGINE CONTROL VALVE AND LEVER 
(NO.3) 



































035403508 73 





Р -112 


ENGINE CONTROL VALVE AND LEVER 


PART NAME 





І 
PART T| APPLIED 
NUMBER 


1| SHUTTER ASM; INT 
914310-4192 | |9305- 
514310-3601 | |9305- 
514310-1962 | |9305- 


7|SHAFT ASM INT SHUTTER 
514313-0710 | |9305- 
(А) | 514313-0230 | |9305- 


8 RING; SNAP, LEVER STOP 
909185-4120 | А |3305-0604 
091805-5120 | (0605- 


9 WASHER; INT SHUTTER 
514319-1410 | !9305- 1 в 


10|LEVER; ”A”,SHAFT MOTION 
| | || 


514314-0810 


11| SCREW 
993490-4160 | |9305- | М B 
12 SPRING; RETURN, SHUTTER 
509585-0260 | paos- | М 


13| WASHER; LK 
909150-5080 | A (9305-0603 2 
091510-5080 | |0604- 2 


мт; 

909111-4080 |А [9305-0512 
091111-5080 | |0601- 
909111-4080 |А [9305-0512 
091111-5080 | |0601- 


PLUG; DUST COVER 
514319-3300 | |9305- | ||| 


LEVER; SHAFT ТО CABLE 
914314-0350 | 19305- | 





11 8 
514314-0480 | |9305- 1 


19 VALVE; INT SHUTTER 
914312-0590 | |9305- М B 


20|STABILIZER; INT SHUTTER 
514319-3190 | 9305- | М 


514310-2420 
(В) | 894323-7460 


ЧУМА 
0000 
2233 
U U 
H H 
Fon, 


INT SHUTTE 


РРРРРРР 
A À À À AÏA A 
НҮГЛИЙН M 
0000000 
1233445 
uu 
нн 























РРРРРРРРРР 


0000113 00 
5689090 12 


EFGHIUKLMN 





EFGHI 





COEFGH | 








РРР 

KKKKKKKKKKIKWR 

HHHHHJJLLLL 2 
9 2 Remarks 
OPORSTUVWX 











P -113 





64 


9091 10-5080 
9091 10-5080 


65|WASHER; ТА” SHAFT 
9305- | 


9305- 
9305- 


909150-5080 


909150-5080 9305- 


66| EYE; SPR,TB SHAFT 


514319-0840 9305- 


67|SPRING; THROTTLE RE 
(А) | 84481-8401 | |9305- 
(А) | 909942-4190 | |9305- 
(А) |909942-1180 | |9305- 
(А) | 509585-0520 | 19305- 
(В) | 508585-0150 | 19305- 


68|PIECE; DIST, ТВ SHAFT 
514319-0831 | |9305- 


69 ЕУЕН; ТВ SHAFT 
914314-0310 | |9305- 
514314-0251 | |9305- 


70] СОМЕА; TB SHAFT 
914319-0230 | |9305- 


76 мл; ТВ 
009110 5060 | 5808. 


77 SCREW; ТВ 
909816-0500 
906023-6250 


81| НАЗНЕВ; ТВ 
909150-5060 

‚ TA SHAFT 
909160-5080 ма 





9305- 
9305- 


9305- 


993290-4100 
993280-3080 


9305- 
9395- 


9305- 
9305- 
9305- 


914314-0330 





Р -114 








РРРРР 


РРЕРРРР 


AAAAAAAAAA 
УУУУМИННИН 


0009 
2233 
U U 





00000 
12334 











РРРРРР 
KKKKK 


GGGHH 
111 9 
478 1 


ABCD 





РРРРА 
KKKKK| 
HHHHH 
00001 
56890 


ЕРБНІ 





CDEFGH| 





PPPPPPPF 
ККККК 


JJLLL 
13 00 
90 12 


Маш 





ОРОН5 








Remarks 


TUVWX 





ENGINE CONTROL VALVE AND LEVER 


PART МАМЕ 


| 
ОРРРРРРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
110 ТААААААЛААААА КККККККККККККККККККК 
| ЕВ)УМУУУУНИЯИЯН EFFFGGGGHHHHHHHJALLE 
РАВТ |Т| APPLIED L 90000 [00000 11220117 00000113 00 
NUNBER С DATE if 12233 |12334 39231478 15689090 12 
у 
H : 
АВСОЕРСН I JKLMNOPORS TUVWXYZ ABCD JKLANOPORSIT UV x] 


INT SHUTTER 
514331-0060 | |9305- | | B 
1 





514331-0160 | |8305- 


NUT; LK 
999111-4040 | |9305- | М В EFGHI 


326| EYE; 
914334-8120 | | 


50/LEVER; TB STOPPER 
514331-0041 | |9305- 


398 BOLT; JOINT, PRESSURE ТАКЕ ОРЕ 
909232-0060 | 19305- 


399 GASKET; EYE JOINT 
9095714100 | |9305- 


















































P -115 


ES ENGINE CONTROL VALVE AND LEVER 


PART NAME 
РРРРРІРРРРРРРРРІ 
VI VI VI VI VIIVI VI VI MI VIMI V VI V LI 
0011222222233 F 
PART i APPLIED RE 262 7816025678901 | 
NUMBER DATE : 1 
ABCDEFGH | JKLMNOPOR ТҮ АБСО FGH КИЧ 


21|МАМЕ ASM: THROTTLE 
ta) | 514310-2420 |%5- | ||| 


52 CABLE: FUEL CUT 
123210-5840 Kas | | 











я 
909110-5080 [5®- 1! 


65 WASHER; Т/М SHAFT 
909150-5080 | |9305- | М 


67|SPRING; THROTTLE RETURN 
(4) | 894481-8401 | |9305- ||| 


69 LEVER; TB SHAFT 
914314-0310 | | М 


76|МІЛ; TE 
909110-5060 | 19305- | И 


77|SCREW; ТВ 
309816-0500| 9305- | Е 


81/WASHER; ТВ 
909150-5060 | |9305- 2 


98 ВОТ; JOINT, PRESSURE TAKE OFF 
9092320060 | |9305- | | 1 


99, GASKET; EYE JOINT 
909571-4100 | |8305- 2 







































































Р -116 


MEMO 


P -117 





EN 





> 
ш 
Е- 
с 
> 
с 
2 
O 
E 
O 
Lu 
ЭЭ 
2 
- 
iu 
2) 
LL 





P -118 


FUEL INJECTION SYSTEM 
(NO) 








04040250873 





P -119 


0-40 | FUEL INJECTION SYSTEM 
(NO.3) 


040A03508 73 


P -120 





34 


36 
3 6 
I 37 





FUEL INJECTION SYSTEM 0-40А 


KEY 
мо. | PART NAME 


РРРРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
A À À À Al KKIKKKKKIKKKKKIKKKKKKKKKK| 
| lo VV V VW MW CEIEFFFGIGGSHHHHHHHNJLLL 
PART T| APPLIED 0000 11220111 00000113 00 
NUMBER lel pate |? 2233 39231 56890 Remarks 
სს 
нн | 


PUMP ASM; INJ 
94165-8910 | |9305- 


515601-0253 | |8305- 
897081-4360 | |9305- 
897023-3601 9305- i 
894458-1302 | (9305- КІМКОР 
897069-4001 9305-9502 | 
897124-4050 |C (9503-3507 
89/136-6821 9508- 
897136-6831 9508- 
894455-1380 | |9305- 
897062-9690 | |9305- 
515601-1432 1 |9305- 
894445-7490 | |9305- 
897048-8340 |С [9305-9502 
8971244040 9503-9507 
8971366811 9508- 
897117-2571 9305-9811 
897219-5240 9812- 























894480-6330 | |9305- 


BRACKET; INJ PUMP TO C/BL 
1 
894482-2761 | |9305- 1 


15|COUPLING ASM; INJ PUMP 
894368-2340 | |9305- М DE 








16|PIPE; INJ NO. 1 

(A) | 515411-2161 | |9305- 
CA) | 894422-3531 | |9305- 
(В) | 894470-5561 | |9305- 


17 PIPE; INJ КО. 2 

(А) | 515411-2171 9305- 
(3) | 894422-3541 | |9305- 
¿B) | 894470-5571 | |9305- 


PIPE; INJ NO.3 


515411-2181 | |9305- | KLUNOPO ST EFGHI; 


BC JKLMNOPO ST EFGHI 
DEIFGH I i | 





KLUNOPO ST EFGHI 
| ! 
| JKLMN 








894422-3551 9305- 


894470-5582 | |9305- UKLMN 





19/PIPE; INJ МО, 4 

(А) | 515411-2192 | |9305- 
(3) | 894422-3561 | |9305- 
(В) | 894470-5592 | |9305- 


EFGHI 

I : 
ТҮСІ?! 
i 





29/CLIP; HOSE 
894233-6100 | (9305-0305 
894238-5700 | 10306- 





























Р -121 


FUEL INJECTION SYSTEM 


PP РРРРРРРРРРРР 
ООТАДАДААДДАДАДАА КККККККККККК 
Евтуууууужнинимин СЕЕЕЕЕССССНН 
00000 0000000 0011220111 0 
1233445 2539231478 1 

у у 


Remarks 


H 


H 
KLMNOPORST 














001254-3000 | |9305- | | | | L=345 S.B L=3000 


NOZZLE ASM; INJ | 
515300-0391 9305- FGRIJKLMNOPO STUVNXYZABCOEFGHIUKLHN 


HOLDER ASM; NOZZLE | 
894114-5150 | |9305- FGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCDIEFGH INKLMNOPO 


NOZZLE; INJ 
515311-0060 | |9305- | FGHIJKLMNOPO STUVWXY?2 ABCDEFGH INKLMNOPO 


BOLT; EYE,NOZZLE HOLDER | 
109678-1390 | kaa | | ARBCDEFGH | Укімнора STUVHXYZABCDEFGHIJKLMNDPO 


NUT; NOZZLE НЕТ, NOZZLE HOLDER | 
915332-6030| [a= | ||} Екен ЈЕ мноро STUVWXYZABCDEFGHIUKLUNOPO 














T; RETURN PIPE, NOZZLE HOLDER —ALSO INCLUDED IN GASKET SETIENS. £ HEAD) 


GASKE 
909571-4080 lp | iwa kukaa h STUVWXYZABCDIEFGH I К1 ММОРО 


NUT; CAP, NOZZLE HOLDER 
515334-0030 | |9305- | | ARBCDEFGH | JkLuncpo STUVWXYZABCDEFGHIJKLMWNOF О 


GASKET; CAP NUT, NOZZLE HOLDER 
915339-0560 | | | Фкасовроні кинора STUVWXYZABCDIEFGH I КТ ИНОРО 


SCREW; ADJ, NOZZLE SPRING, NOZZLE HOLDER 
915339-6010 | a | | ARBCDEFGH I КСИЧОРО STUVWXYZABCDEFGH гукі мнра 


| 
CONNECTOR; FUEL INL,NOZZLE HOLDER | 
15351-0070 | |9305- AABCDEFGH | JKLMNOPO STUYWXYZABCDEFGHIUKLMN 


GASKET; INL CONNECTOR, NOZZLE HOLDER | 
915352-0050 | | | феоврвникиноро STUVWXYZABCDEFGHIUKLMNOPO 


ROD; PUSH, NOZZLE HOLDER 
315341-0020 | | | | «квсоврсн уг иноро STUVHXYZABCDEFGHILKLANOPO 


WASHER; NOZZLE HOLDER —ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) 
915315-0260 | |9305- IRBCDEFGNIKLUNGFO STUYWXYIZABCDEEFSHIUKLMNDPO 














49 WASHER; CORRUGATED, NOZZLE —ALSO INCLUDED IN GASKET SETÍENG. 6 HEAD) 
915315-0740 9305- | | *POCOEF GH киноро STUVWXYZABCDIEFGH I UKLMNDOPO 





53 WASHER; HEAT SHIELD | 
815315-0280 | 9305- | «авсререн! Jkt инора STIUVWX ¥/Z ABCDIEF GH ЦУКІ ММОРО 


63|PIPE; FUEL, NOZZLE LEAK OFF 
515411-7740 á FGHIJKLUNOPO STH ZA СОЕРСН | PQ 


894250-3100 : В IJKLMNO 
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FUEL INJECTION SYSTEM 


PART NAME 


A >] 
ОРРРРРРРРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
ЏО! АААААААААААДАА КККККККККККККККККККККК 
І წ 67 VVM V V V MVI VI VI VMVM СЕБЕРРОССОННННЯНН LLL] 
PART T! APPLIED 5 00000 0000000 0011220117 00000113 00 
NUMBER |C) DATE 12233 1233445 2539231 15689090 12 | 
M ! 
HH H 
ABCDEFGHIJ WKLUMNOPORSITUYWX 


64 ВОТ; JOINT, FUEL FILTER | 
909906-3251 | |9305- | Әсверені JKLHNOPE ST EFGHI PO 


BOLT; BRKT TO INJ PUMP 
894205-9871 |A [9305-9811 
109044-0730 | |9812- 
050040-8320 | A [9305-9811 
050040-8350 | A [9305-9311 
028680-8350 | A [9812-0512 
028650-8350 | |0601- 
050040-8500 |А [9305-9811 
028080-8450 ¡A [9812-0512 
028050-8450 | |0601- 


78|ВОГТ: BRKT TO C/BL 
050041-0220 | А [9305-9811 | Lunp 10X22 W/LK WASHER 


BCDEIFGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCDEFGHIU LMNDPO 
BCDEFGHIJKLuNOPO STUVWXYZABCDIEFGHIUKLMNOPO à 
BCDEFGHIJ| LMNOP $ ! PQ | 
! І 
BCDEFGHIJ| LUNOP 5 | H bro 
ВСОЕРбН1.| LMNOP 5 H ЮРО : 
K à TUYWXYZABCD J LUN 8Х50 МАК WASHER 
K |0 ТИУНХУРАВСО J LUN 8X45 FLANGE 
K “0 TUYVWXYZABCD МАН 8Х45 FLANGE 





Ф B I. „>–> з N го 


828581-0250 |А [9812-0512 LMN 1025 FLANGE 
028651-0250 | 10601- LMND 10X25 FLANGE 
050141-0250 | 19305- LMHO 
050251-0200 | А {9305-9811 LMMი 
028681-0200 | A 9812-0512 


гино 
0286510200 0601- LUNG 





97 NOZZLE; HEAT SHIELD | 
915315 0270 | |9305- | | preneren skLunopo STUVAXYZABCDEFSH | КЕ ММОРО 


INJ PIPE 
915419-0721 9305- 3RBCDEFGHIJKLMNOPG STH УРА CDEFGHI 
515419-0131 9305- : УМХ ხ 

I 


309906-3141 | |9%5- | | Авсоврсни омчоро стр Ұра СОЕЕСНИ 


135|GASKET; JOINT BOLT, LEAK OFF PIPE ` —ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. 
909571-4080 | 19305- 2/ABCDEIFGHI JKLMNOPO STU YZA COEFGHI 





138 SPRING; NOZZLE LWR, NOZZLE HOLDER | 
515343-0020 | |9305- JABCDEFSHIJKLMNOPO STUVHXYZABCDEFGHIUKLUN 


140/SHIM; NOZZLE SPRING, NOZZLE HOLDER 
915339-0570 | |9305- ARBCOEFGH I JKLUNOPO STUVWXYZABCDEFGH IUKEMN 


149 SCREW; SETTING, NOZZLE HOLDER 


915359-6010 9305- 4ABCDEFGH | JKLMNOPO STUVWXYWZABCDEFGH IUKLMNDPO 
| | 
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0-40B | FUEL INJECTION SYSTEM 


| нем. | NO. 


Le | 
мо. | PART NAME 
РРРРРРРРРРРРРР7 
WWWWWWWWWWWWWY U : 
0 0011222222233 Е 
PART т APPLIED 18 7816025678 
NUMBER | | 
- | OP ORS ОМИХІ 


1[PUMP ASM; INJ 

(А) | 897027-7051 | С [9305-9811 
(А) | 897218-4480 | |9812— 
(A; | 897023-3601 | 19305- 
(А) | 897027-7051 | 19305- 
{A} | 897081-4360 | |9305-9712 
(A) | 897190-3780 | |9801- 
(А) 1897081-4360 | |9305- 
(А) | 8970814360 | |9305-0212 
ta) | 897190-3780 | |0301- 
(А) | 897069-8061 | |9305- 
(A) | 897790-3780 | [9305- 
(C) | 894428-6452 | |9305- 
(0) | 894165-8910 | |9305- 





15| COUPLING ASM; (МУ PUMP 
94368-2340 | |9305- 








16|РІРЕ; INJ NO. 1 


(А) | 515411-2161 | [9305-9712 
(А) | 894422-3531 | |9801- 
(8) | 515411-2161 | |9305- 
(82 | 515411-2161 | |9305-0212 
(А) | 894422-3531 0301 – 





(А) | 894422-3531 | |9305- | 


17|PIPE; INJ МО. 2 

(А) | 894422-3541 | |9305- 
(3) | 515411-2171 | [9305-9712 
{А} | 894422-3541 | (9801-0212 
{А} | 518411-2171 | |9305- 
(A) | 515411-2171 | |9305-0212 
(A) | 894422-3541 | |0301- 


18|РЇРЕ: INJ №.3 

(A; | 884422-3551 | 19305- 
(А) | 515411-2181 | [9305-9712 
(A) | 894422355 9801- 
(А) | 515411-218 9305- 
(А) | 515411-218 9305-0212 
(А) | 894422-355 0301- 


19/PIPE; INJ NO. 4 

(A) | 894422-3561 | 19305- 
(a) | 515411-2192 | (9305-9712 
(а) | 94422-3561 | 19801- 
(А) {515411-2192 | |9305- 
(8) 515411-2192 | 19305-0212 
(А) | 884422-3561 | |0301- 


31|NOZZLE ASM; IM.) 
515300-0391 | (9305- ААВСЕР ОН | JKLMNOPORST 
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FUEL INJECTION SYSTEM 





PART NAME 


РРРРРРРРРАРРРРРРРРР? | I 
V VV VWWWWWWWWWWWWWWYU ! : 
І 0 001 0011222222233 F i ! i 
PART ТІ APPLIED RIT 262 (7816025678901 ; : | Remarks 
NUMBER С DATE Y i | : 
АВСОЕРСН Г. КГ ММОРОВ ТОМ ИХ У ABCDEFGH! КГИНОРОВ5 UYWX 


32| HOLDER ASM; NOZZLE 
94114-5150 | |9305- | | ресорни kunnoparst 


33|NOZZLE; INJ | | 
515311-0060 9305- „увсовесни Да мкороязт 


ЗА ВОТ; EYE, NOZZLE HOLDER | | 
109675-1390 kaz | ahBcoeR GH! JKLMNOPORST 8Х19 FLANGE 


35|NUT; NOZZLE RET,NOZZLE HOLDER | 
915332-6030 | 19305- 4ABCDEFGHIJKLMNOPORST 


36| БАСКЕТ; RETURN PIPE, NOZZLE HOLDER —ALSO INCLUDED IW GASKET SET(ENG. & HEAD) 
2088714080 | pos Е BCDEFGHIJKLMNOPORST 10-8,2 








1 


37|NUT; CAP,NOZZLE HOLDER 
515334-0030 | |9305- AABCDEF6HIJKLMNOPORST 


38|GASKET; CAP NUT,N0ZZLE HOLDER 
915339-0560 | |9306- | | Увсоврож JKLMNOPORST 


39 SCREW; ADJ,NOZZLE SPRING, NOZZLE HOLDER 
915339-6010 | [9305- 4ABCDEFGHI ЛКЕМНОРОВЗТ 
1 


41|CONNECTOR; FUEL INL,NOZZLE HOLDER 
915351-0070 | |9305- aABC DEF GHI JKLWNO|PORST 


42 GASKET, INL CONNECTOR NOZZLE HOLDER 
915352-0050 | |9305- ¿ABCDEFGH I JKLMNOPORST 


45 ი00; PUSH, NOZZLE HOLDER 
515341-0020 | |9305- | 4\ABCDEFGHI JKLMNOPORST 








i 


I 
48|WASHER; NOZZLE HOLDER —ALSO INCLUDED IN GASKET SETÍENG. 4 HEAD) 
915315-0260 [= | | (PECPEFSHIKTMNOPORST ! 





49| WASHER; CORRUGATED, NOZZLE —ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. 4 HEAD) 
915315-0740 9305- | {po cDEFOHI KI UNOPORST : | 


53 WASHER; HEAT SHIELD 
915315-0280 | |8305- | ARACDEFGHI KLUNOPORST 


63:PIPE; FUEL, NOZZLE LEAK OFF 
(A) | 515411-7740 | |9305- | ресревон Жимкоровот 


64,80LT; JOINT, FUEL FILTER 
909906-3251 | |9305– | preneren unoponst 


72|BOLT, BRKT ТО INJ PUMP | 
894205-9871 |A |9305-9811 | | 2ABCDEFGHI JKLMNOPGRST ! M8X75 
109044-0730 | |9812- 2ABCDEIFGH I JKLMNOIPORST | 13Х75 FLANGE 
050040-8320 |А [9305-9811 | | 4A]ABCDEFGHI JKLMNOPORS | | M8X32 W/LK WASHER 
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FUEL INJECTION SYSTEM 





240 
ше 
2 





V V V V WW A LL #V II 
001 0011222222233 F 
7816025678901 


1 
i 
| 
| 








ABCOEFGHI IKLUNOPORST EFGHIJKLMNOPORS 


72\BOLT; BRKT ТО INJ PUMP | 
028680-8350 |А [9812-0512 | | ДАВСПЕРӨНІ JKLUNOPORS 
028650-8350 | |0601- ABCDEFGH! JKLMNOPORS 8 
050040-8500 | А [9305-5811 | | 4 | T i 8X50 МАК WASHER 
028080-8450 | |9812- 4 T | | 8x45 FLANGE 


97|NOZZLE; HEAT SHIELD 
915315-0270 | |9305- | | *ABCDE EM | ykumopanst 


113[CLIP; INJ PIPE 
(АУ | 915419-0721 | |9305- | | Авсоврсн ი unopanst 


134 BOLT; JOINT,LEAK OFF PIPE | 
909906-3141 | 9305- | | IpBcocF GH Ккьйноролст 


135 GASKET; JOINT BOLT,LEAK OFF PIPE 
909571-4080 | |9305- 2|ABCDEIFGH I JKLMNOPORSTI 














138 SPRING; NOZZLE LWR,NOZZLE HOLDER 
515343-0020 | |9305- 4WBCDEFGHI JKLMNOPORST 


140 SHIM; NOZZLE SPRING, NOZZLE HOLDER 
915339-0570 | |8305- 4ABCDEIFGHI JKLMNOPGRST 


149 SCREW; SETTING, NOZZLE HOLDER 
915359-6010 | |9305- 4ABCDEIFGHI JKLMNOPORST 
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MEMO 


P -127 


FUEL FILTER AND BRACKET 








1 СА), 1 (8) 





041А0150873 
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FUEL FILTER AND BRACKET 





PART NAME 





РРРРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
AAAAAIAAAAAIAA КККККККККККККККККККК 
| VVVVWWWWWWWW СБЕРРЕЄБОЄННІННИННО СТЕ 
PART 0000 |0000000 0011220111 00000113 00 
NUMBER 2233 11233445 2539231478 15689090 12 
uul uu 
H H! H H 


ABCDS8FGHIJKLMNOPORSTUVWXYZABCD JKLMN 


| 
H 1 
FILTER ASM; FUEL f 
894143-4771 | А [9305-9503 BCDEFGHI ЖІ МКОРО 
894151-7451 | c 19504-0302 BCDEFGHI JKLMNOPO 
897179-8541 | 10303- BCDEFGHIJKLMNOPO 


894143-4771 9305-9408 


ELEMENT KIT; FUEL FILTER 
884143-4790 | A [9305-9503 | | IABCDEFGHI JKLMNO 
894151-7440 |А [9504-9605 | | 1ABCDEFGHI JKLMNO 
894414-7963 | [9606-0302 | | 1ABCDEFGHI JKLMNO 
1 
1 











897172-5491 0303- BCOEFGHI JKLMNO 
894143-4790 9305-9408 


8 COVER; FUEL FILTER 
513212-0751 | [9504-0302 BCDEFGHI JKLMNO 
897179-8550 | |0303- BCDEFGHIJKLMNO 
513212-0751 | [9305-9408 


10)VALVE; OVERFLOW, FUEL FILTER 
13260-0562 | [8305-0302 ВСОЕРСН! JKLMNO 
113260-0470 | |0303- ЦАВСРЕРӨН | JKLMNO 
913260-0562 | [9305-9408 


30|GASKET; OVERFLOW МУ 
909572-0140 | |9305-0302 | | 2АВСРЕРОН | JKL UNO ID=14.2 00-23 
109630-0850 | |0303- 2ABCDEFGH | JKLMNO 
909572-0140 | [9305-9408 | | 2 1014.2 00-23 


BRACKET, FUEL FILTER 
19751-8010 | 19305- ABCDEFGH! JIKLMNO CDEFGHI 


BOLT; FUEL FILTER 
050041-0320 | A [9305-8811 BCDEFGHIJKLMNO | CDEFGHI 10x32 WALK WASHER 
028681-0350 |А |9812-0512 | | 2/ABCDEFGHIJKLMNO CDEFGHI 10x35 FLANGE 
028651-0350 | |0801- 2АВСОЕЕСН | JKL ммо CDEFGHI | 10X35 FLANGE 

! 


BOLT; BRKT,FUEL FILTER | 
902060-8180 [А |9305-9812 | | 2ABCDEFGH| JKLMNO | CDEFGH | | 8Х18 

028690-8200 |А |9801-0512 | | 2ABCDEFGHIJKLMNO CDEFGHI i 8Х20 FLANGE 
028660-8200 | |0801- 2ABCBEIFGHIJKLMNO CDEFGHI 8х20 FLANGE 
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0-41B | FUEL FILTER AND BRACKET 


KEY 
NO. | PART NAME 


РРРРРРРРРІ 
IV VI M VI А VI WWWWWYU 
0011222222233 Е 


781602567890} Remarks 


FGH ғ JIKLMNOPORS TUVWXYZ ABCDBIEFGH І 


894143-4771 | A [9305-9503 PORST 
894151-7451 |С [9504-9302 PORST 
897179-8541 0303- FORST 
913201-8030 | |9305- 


ELEMENT KIT; FUEL FILTER 
894143-4790 |А [9305-9503 | | ПАВСПЕ 
894151-7440 | A [9504-9605 | | ТАВСОЕ 
894414-7963 | |9606-0302 | | ТАВСОЄ 
1 
1 








897172-5491 0303- BCOE 
587810-0390 9305- 


COVER; FUEL FILTER | 
5132120751 | |9305 0302 BCD EFS HIJ PORST 
8971798550 | |0303- TABCOEFGHI J PORSTI 
913212-6010 | 19305- 1 : 


VALVE; OVERFLOW, FUEL FILTER 











113260-0470 0303- VABCDEIFGHI JKLMN 
913260-0562 9305- 1 


11[GASKET; CASE TO BODY, FUEL FILTER 
913213-0150 | [9305- i 


121В01 Т; CENTER, FUEL FILTER | 
913231-0230 | |9305- 1 і 


14 SPRING; ELEMENT SUPPORT, FUEL FILTER 
909940-3500 | 19305- 1 : 


QRST 


913260-0562 | |9305-0302 | | 1ASCOEIFGHIJKLMN Pansy 
0 














19 САЅКЕТ; BOLT TO CASE, FUEL FILTER 
909920-5860 | 1 


27|GASKET; ELEMENT 
9099262430 | |9305- 


30|GASKET; OVERFLOW МУ | | 
909572-0140 | |9305-0302 FGHIJKLMN | | ID-14.2 00-23 
109630-0850 | |0303- FGHIJKLMN | ID=14,2 00-23 
909672-0140 | |9305- 0 ! ID=14.2 00-23 


38|PLUG; DRAIN 
913219-0700 | |9305- 


39| GASKET; DRAIN PLUG 
909920-4830 | 9305- 


40 BRACKET; FUEL FILTER 
919751-8010 | |9305- қ FGHIJKLMNOPORST 
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45 


75 


78 





FUEL FILTER AND BRACKET 


PART NAME 


| 
T 
с 


BOLT; FUEL FILTER 
050041-0320 | A |9305-9812 
028681-0350 LA [9901-0512 
028651-0350 | 10601- 


BODY; FUEL FILTER 
913211-8040 | |9305- 


APPLIE 
BATE 


PART 
NUMBER 


ЗАВСОЕ 
ЗАВСОЕ 
ЗАВСОЕ 


1 


RETAINER; SPRING, FUEL FILTER 


909851 -3660 


BOLT; BRKT,FUEL FILTER 
902060-8180 ГА |9305-9812 
028690-8200 | A |9901-0512 
028660-8200 | |0601- 


9305- 











1 


2ABCDE 
2RBCDE 
2ABCDE 


РРРРР 
WWWWW 
00112 
78160 


FGHIJ 
РЕНІ. 
FGHIJ 


РОНЕЈ 
FGHI J 
FGHIJ 








PPPPPPPPPZ 
WWWWWWWWYU 
22222233 F 
25678 


KLMNOPORST 
KEMNOPORST 
KLMNOPORST 





KLMNOPORST 
KLMNOPORST 


KLMNOPORST 


РАВСО 























EFGHIUKLMNOPOARSTUVWX 


























Remarks 


10x32 W/LK WASHER 
10x35 FLANGE 
10Х35 FLANGE 


8X18 
8X20 FLANGE 
ЕХ20 FLANGE 
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FUEL PUMP AND PIPE 





042A01508 73 
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FUEL PUMP AND PIPE | 0-42A | 
remo | 


KEY 
мо. | PART NAME 
ОРРРРРРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
UO 1 À AÏA A À À AA À À À À КККККККККККККККККККК 
І Тае? YANN YAH EFFFGIGGGHHHHHHHUJLLL 
PART T| APPLIED 00000 (00000 11220111 00006113 00 
NUMBER cl pate [AI 12233 12334 39231478 156890 Ветагк5 
ს ს u 
H H H 
UVWXY CPORSTUVHX 


89 WASHER; LK, BRKT 
9091 50-8080 5305-8812 | 2ABCOEF SHI JKLUNO EFGHI 


106|CLIP; FUEL PIPE,LEAK OFF 
909525-5360 |A 19305-0606 | | 1 : VEX J LUNO 
095235-5360 | |0607- 1 : VVX JKLMNO 











119/PIPE; FUEL,FUEL FILTER ТО INJ PUMP | | 
894402-6260 | |9305- | Fan pianoro STU УРА CDEFGHI 
1 





894402-6270 9305- BCDEFGHIJKLUNOPO STU УРА CDEFGHI 


127 PIPE; FUEL, INL 


U УРА 
!  CDEFGHI 


515411-2231 | |9305- 1 

515411-2231 9305- 2| BCDEFGH | JKLMNG ST 
150 GASKET; FUEL PIPE —ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG. 
ARBCDEFOHI кино STU УРА CDEFGHÉ PO 10-14.2 00-23 


151/WASHER; PL, FUEL 2. BRKT 


909572-0140 | 19305- 











909164-5080 8305-8012 | 2рвсовғ ені JKLUNO ZA CDEFGHH 


050040-8160 | А [9305-9811 : i Ы ММО BX16 МАК WASHER 
028080-8120 | A [9812-0512 | | J LMNO 
028050-8120 | |0601– АКТ MNO 
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A FUEL PUMP AND PIPE 


PART NAME 
PART т APPLIED All 
NUMBER DATE H 


B9|WASHER; LK, ВАКТ 


РРРРР 


00112 
78160 


РОН! 





909150-8080 | [9305-9812 2ABCDE) 


119/PIPE; FUEL, FUEL FILTER TO INJ PUMP 
(А: | 804402 6260 | |9305- | | гон 
1 


(В) | 894402-6270 | |9305- BCDE 


127 РРРЕ; FUEL, INL 
515411-2231 | |8305- | гАВСВЕ 


150 GASKET; FUEL PIPE 
909572-0140 | |9305- ala BCDE 


151|WASHER; PL, FUEL FILTER BRKT 
909164-5080 | |9305-9812 | | 2148C DE 








РЕНІ 


РЕНІ 


FGHI 3 


ШЕ 











Р -134 


РРРРР 


WWWWWWWWWW 


22222 
25678 


KLMNO 


KLMNO 


PPPPZ 
WWWYU 
233 F 
901 


PORST 


PORST 





KLMNO 


KL MND 


FGHI I#LVM0 


KLMNOPORST 
KLMNOPORST 
1 


PORST 


PARSTI 














UVWXY 





ALSO 
PORSTI 


JKLMN 

















OPORSTUVWA 








10=14.2 00-23 





MEMO 
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OIL COOLER AND OIL FILTER 
(NO.1) 


290 (А) 
— 288 (A) 
м თ“ 
L. L -282 (А 
263(A) 
S— 319 


264 (A) 





402 (A) 


05040150873 
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OIL COOLER AND OIL FILTER 
(NO.2) 


49668) 





— 8 
1218 


288 (С) 


496 О 


288 (D) 


402 (D) 290 (С) 
290 (D) 





050A02508 73 


1 , 

496 (A) 
496 (В) 
496 (C) 
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OIL COOLER AND OIL FILTER 
(NO.3) 








241 (A) 


107 

y 28 03(C) 
и 
ება სა = 
тө”, 


48 7 (A) 


103 (A) 


LLERY ~ > 

| 03 (B) 
A SE 
ST 


487 (B) 




















050A0350873 
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OIL COOLER AND OIL FILTER | 0-50A | 


PART NAME 


4 
ПРРРРРРРРРРРРРРЕР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРЕРРР 
UQTAAIAAAAAIAAAAAAA КККККККККККККККККККККККМА 
F67VVVVVVWWWWWWWW CEEFFFGGGGHHHHHHHMJLLLIL 2 
APPLIED || 9 00000 0000000 0011220111 00000113 006 2 
NUMBER DATE [AY 12233 1233445 2539231478 15689090 123 
სს, ul 
HH HM | 
ABCDEPGH | JKLMNOPORSTUVWXY/ABCDEFGH JELMNOPORSTUVAX 


Remarks 














FILTER & COOLER ASM; OIL 
513200-2183 | |9305- | | 1 


ELEMENT; OIL FILTER | 
897024-Б070 | |9305- | UVWXVIZA 
513211-0241 | |9305- | 

{03 | 897049-7080 | |9305- 8 
{B} | 894448-0390 | |9305- CD 


25|NUT; CORE TO BODY 
0943432170 | |%- 


62|COOLER ASM; GIL 
894153-4430 | |9305- 


ნ3 САЅКЕТ; COOLER ТО BRKT 
{А} | 509623-0510 | |9305- 1 
18: | 909565–3440 | |9305- 1 


64/BODY; OIL FILTER € ОН. COOLER 
513210-0111 | |9305- 1 


67 GASKET; МУ 
509509-0090 9305- 


69| PLUG, BODY, QIL FILTER 
909861-0180 | !9305- 1 


GASKET; PLUG, ОН. FILTER 
809820-8750 | |9305- | 1 


121 PLUG; ADAPTER | 
913226-0130 | |9305- ABCDEFGHI UVWXYZA СОЕРСНИ  LMNOPO 


198 JOINT; THERMOSTAT 
909907-2330 | 19306- JKLMNO 


41/HOSE; RUBBER, COOLER 
(8: | 894149-0941 | |8305- 1 LMNO 
ici | 897023-3621 | 19305- K 


248 STAY; RUBBER HOSE, 01 
894149-0920 | 19305-9307 KLMNOP 


249|BOLT; STAY | | | 
020800-8160 | A (9305-9811 KLM NOP | | | M8X16 
028080-8120 | |9812- KLMNOP ! 8Х12 FLANGE 


250 WASHER; LK, STAY 
909150-5080 | (9305-9811 KLMNOP 
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0-50A 


[комо | NO. 


OIL COOLER AND OIL FILTER 


PART NAME 


РРРРР 
ККККК 
GGGHH 
PART i APPLIED LS 111 00009113 000 2 
NUMBER DATE Py 478 18688080 123 
+ 
А FGATJ | 


251 WASHER; PL, STAY 
9091 64-5080 | |%5- чет | | | 


I. 
9305- 1 


264 PLUG; BODY, OIL FILTER 
(А) | 894132-6650 | 19305- 1 


265 800V; OIL FILTER 
94156-4540 | |9305- 
97129-9371 | |9305- 


288 PLUG; OIL DRAIN 


897038-7840 | |9305- TABCDE UVAXYZA CDEFGHI 
909864-0150 | |9305- ТАВСОЕ UVHXYZA CDEFGHI 
894167-8830 | |9305- 1 i B 


290 бАЗКЕТ, PLUG, GIL DRAIN 
894167-8840 | |9305- ТАВСОЕ UVWXYZABCDEFGHI 
894167-8850 | |9305- ТАВСОЕ UVWXYZABCDEFGH I 
894167-8860 | |9305- 1 i B 


SPRING; ELEMENT 
509583-1090 | |9305- 


VALVE; OIL FILTER 
513161-0060 | |9305- 


909572-0160 [= 


255 BOLT; EYE 
999232-0120 








15 STUVWXYZA CDEFGHI 
| Во 





LMN 
JK 





УКЕМН 
JKLMN 
JK 





|| 
GASKET; МУ, OVERFLOW 
809820-4750 | |9305- | | 1 = DEFGHI 


GASKET; PLUG, CUT aT 
каво ви | ма 


GASKET; ОП FILTER 1 NG 
ВСОЕ 


STUVWXYZA CDEFGHI LMNOPE 


ШЕШІ STUVWXYIZA СОЕРОНИ (1ММОРО 


—ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG 


94425-2980 | |9305- FGHIJKLWNOPO STUVWXYZABCOEFGHIUKLHAOPO 


BOLT; OIL FILTER 


050040-8280 
028680-8300 
028650-8300 
509000-0841 
109044-0711 


PLUG; OIL 
897038-7850 
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А | 9305-9811 
А (9812-0512 
0601- 

А (9305-9811 
9812- 





ВСОЕРОН | 


ВСОЕ 
ВСОЕ 


FGHI 
FGHI 











ST 
ST 


81| 


UVA YZABCDEFGHI 
UVWXYZABCDEFGHI 
UVWXYZABCDIEFGHI 


UVWXYZA СПЕРСН! 











J LMNOPS 
J LMNOPO 
JKLMNOPO 











5X28 M/LK WASHER 
8X30 FLANGE 
8Х30 FLANGE 
8X55 WALK WASHER 
8Х55 FLANGE 





OIL COOLER AND OIL FILTER 


KEY 
NO. 


PART NAME 


PART 
NUMBER 


APPLIED 





52 ADAPTER; OIL FILTER 


913226-0090 9305- 
894430-9291 9305- 


57| GASKET; ADAPTER 
909920-6200 | |9305- 
894430-9301 |А 9305-9410 
897095-6130 | |9411- 


402|VALVE ASM: RELIEF 
(8) | 513160-0030 | 19305- 
(с) | 513160-0070 | 19305- 
(0) | 894167-8820 | 19305- 


495 FILTER ASM; OIL 
(В) | 894128-8541 9305- 
(0) | 894462-1372 | |9305- 
(В) | 894443-5570 | |9305- 





1 
1 





BCOEFGHI 


РРРРР 
AAAAAAAAAA 
VYVVVWWWWWW 
0000 
2233 


FGHIJ 


PPPPP 


00000 
12334 
уу U 
H H 


KLMNO 














H H 


PORST 


Ü 
P 


0 STUVWXYl 


P 











$T 





РРРРР 
KKKKK 


EFFFOGGGHH 


11220 
39231 


UVAXYIZABCO 


UVWXY] 





UY WXY 





ZA CO 


PPPPPPPPPP 
KKKKKKKKKK 
HHHHH 
00001 
56890 


111 0 
478 1 


EFSHI 


EFGHI 


EFGHI 





UVWXYZA CDEFGHI 


B | 
| 
1 

















РРРРР 
KKKKK 
IILLL 
13 00 
90 12 


WKLMNOPORS 





LMNDP 0 


LMNDPO 
! 


ОРО 











ЕЕ 





Р 





-141 


FPPPP PPPPZ 
WWWWWWWWWWWWWYU 
| 0011222222233 F 
T| APPLIED 7816025678991 


Remarks 
с 


ABCDEFGH I JKLMNOPORS TIUVWX Yi ABCD JKL MNQOPORSTUYWX 


FILTER & COOLER ASM; OIL 
513200-2183 | |9305- 


ELEWENT; OIL FILTER 
(B) | 897024-6070 | |9305- | | 


1 





(0) | 513211-0241 | |9305- 
(A) | 988513-1061 | |9305- 


25 МИТ; CORE ТО BODY 


894343-2170 | |9305- 1 ЕРНІ 





62 COOLER ASM; OIL 
94153-4430 | 19305- 1 FGHIJ 


63 САЗКЕТ; COOLER TO BRKT 
(А) | 509823-0510 | 19305- 1 FGHIJ 
(В) | 909565-3440 | |9305- 1 FGHI J 


64 BODY; OIL FILTER & OIL COOLER 
513210-0111 | |9305- | | FGHI J 


67 GASKET; МУ | 
09509-0090 | |9305- FGHI Jj LUN 
909921-1930 | |9305- K 


69|PLUG; BODY,OIL FILTER | 
909861-0180 | |9305- 1 весні LUN PORS 
; | 


70|GASKET; PLUG, OIL FILTER . 
909920-9750 | |8305- | || EIFGHIJ| LUN PORS 
I 


102 COOLER ASM: OIL | | 
921700-6020 | |9305- 1! i | 























909906-2781 9305- 1 
509675-0460 | |9305- 1 
020800-8160 | A [9305-9811 1 
; |028080-8160 1А [9812-0512 1 
028050-8160 1 |9601- 1 


М 


909150-5080 | [9395-3811 1 | 


WASHER; Рі, ОП COOLER 
909160-5080 | А [9305-0605 | 





091610-5080 | [0606- 1 


BRACKET; OIL COOLER 
921765-0690 | 19305- 
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OIL COOLER AND OIL FILTER 


PART NAME 





T| APPLIED IL 
NUMBER DATE 





BOLT: OIL COOLER TO BODY 
050041-0220 | А [8305-9811 | | 1 
028681-0200 |A19812-0512 | |1 
028651-0200 | 10601- 1 


PLUG; ADAPTER 
913226-0130 | |9305- | Шш 
9305- | 1 





CLIP; PIPE ТО PIPE 
9305- 1 


909716-2000 
309716-3100 

| 
BOLT; BRKT 
020801-4220 | A [9305-9811 1 
028681-4250 | A [9812-0512 1 
028651-4250 | |0601- 1 


WASHER; ПК, BRKT, ОП. COOLER 
909150-5140 | /9305-9811 | | 1 


GASKET; ADAPTER ТО HOSE 
3095720160 |2205- 4 


41/HOSE; RUBBER, COOLER ТО PUMP 
(В) | 94149-0941 | |9305- 1 
(А) | 309912-1132 | |9305- 1 
(0) | 897023-3621 | 19305- 1 


45 BOLT; ELIP,OIL COOLER HOSE 
(8) | 020800-8160 |А [305-8811 | | 1 
{B} | 028080-8120 |А [9812-0512 | | 1 
(в) | 028050-8120 | 10601- 1 
(А) | 050040-6280 | |9305- 1 


48 STAY; RUBBER HOSE, QIL 
894149-0920 |С |9305-0008 
897300-3320 | |0009- 
921765-0740 | |9305- 


249 BOLT; STAY 
020800-8150 | À [9305-9811 
028080-8120 |А [9812-0512 
028050-8120 | 10601- 


БО WASHER; LK, STAY 
909150-5080 | 9305-9811 


251|WASHER; PL, STAY 
909164-5080 | [9305-9811 


JOINT; THERMOSTAT 
909907-2330 | 


16 








АВСОЕ 


Е 


РРРРРРРРЕР 
WWWWWWWWWW 
0011222222 
7816025678 


FGHIJKLMNO 


PPPPZ 
Т, 
233 F 
901 





FGHIJ 





FGHIJKLMN 
FGHIJKLMN 
FGHIJKLMN 


FGHIJKLMN 


IFGHI JKi ММ 


i 


























(OPORS 


EFGHIPKEHN 











ТПУНХ 














М10Х22 W/LK WASHER 
VI0X20 FLANGE 
M10X20 FLANGE 





14x22 
14x25 FLANGE 
14X25 FLANGE 


8Х16 

M8X12 FLANGE 
MSX12 FLANGE 
6X28 МАК WASHER 


8x16 
8x12 FLANGE 
8x12 FLANGE 
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OIL COOLER AND OIL FILTER 


WWWWWIWWWWWWWWYU 
0011222222233 F 
7816025678801 


PART k 21 262 
NUMBER y 


II APPLIED Rema rks 


ÁBCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZABCDEFGHIUKLMNOPORSTUVWX 





99572-0160 


kaa | Е 


EIFGHI J 


(255 80LI; EYE 


998232-0120 |%5- FGHIJ 


| 

262|BALL; STEEL, BODY, OIL FILTER 

(А) | 900097-5270 9305- 2 
900097-5350 9305- 2 


263 SPRING; BODY,OIL FILTER 
(А) | 909940-8600 | 19305- 
909941-1000 | 19305- 


264 PLUG; BODY, OIL FILTER 
894132-6650 | |9305- 
913263-0100 | |9305- 


65 BODY; OIL FILTER 
894156-4540 | !9305- 
513212-0800 | |9305- 


281 COVER; OIL FILTER 
913211-0940 | |9305- 


1 
283 GASKET; BODY TO COVER 
913213-0340 | |9305- 1 


284|BOLT; CENTER, OIL FILTER 
913231-6020 | 19305- ||| 


87 САЗКЕТ" CENTER BOLT 
909921-1959 | |9305- М 
9305- 1 





ЕӨНІ.) 











88|PLUG; OIL DRAIN 
97038-7840 
909864-0150 


ВСВ 
BCD 


909862-1170 


9305- 1 
9305- 1 


90 САЗКЕТ; PLUG, OIL DRAIN 


894187-8840 
(с) | 894167-8850 
(А) | 909920-9780 


9305- 
9305- 
9305- 





292 SPRING; ELEMENT 


509583-1090 
(А) | 909941-0980 


293| SEAT; SPR 
913239-0310 
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9305- 
9305- 


3305- 


BCD 
BCD 








K 








ი 
0: 


i 


LMN PORS 























OIL COOLER AND OIL FILTER 0-50B | 


KEY 
мо. | PART NAME 


240 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPT 
V V V VI VI VI VI VI VII VI VI VI VIMI VI VI Ү LI 
I 0 001 0011222222233 Е, 
L 262 7816025678901 | i 
PART T| APPLIED й 1 
момвея |с) pae (| | | Remarks 
i 
АВСОЕРСН | JKLUNOPORSTUVWXYZABCDIEFGH INKLHHOPORSITUVWX 


237 | РЦЈЕ, COVER 
909862-1170 | |9305- 


O6|YALVE; OIL FILTER 
513161-0060 | (9305- 


08|GASKET; М.М, OVERFLOW 
(B) | 909920-9750 | |9305- 
( 9305- 














909920-8410 | |9305- 
909920-5260 | |9305- i | 
: | ' 
GASKET; OIL FILTER TO —ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENG 
894425-2980 | |9305- KLMNOPORST 








050040-8280 9305-9811 E | ВХ28 W/LK WASHER 
028680-8300 9812-0512 
028650-8300 0601- 
509000-0841 9305-9811 
109044-9711 9812- 
050040-8450 9305-9811 
028080-8450 9812-0512 
028050-8450 0601- 


PLUG; OIL FILTER 
897038-7850 | |9305- 


352 ADAPTER; OIL FILTER 
913226-0090 | |9305- 
894430-9291 | |8305- 











909920-6200 | |9305- 
894430-9301 | À [9306-9410 
897095-51 31 9411- 





909906-2781 9305- 


909571-6100 | |9305- 





9 


513160-0030 9305- : 
РОКА 


513160-0070 | |9305- 1 ЕСН: LHN 
ҒАУ | 913160-0670 | |9305- 1 K 


487|GASKET; OIL COOLER 
909572-0160 | |9305- 


T 
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OIL COOLER AND OIL FILTER 





РРЕРРРРРР2 
V VV ИИ мии ит 
| 001 Ю011222222233 Е 
PART T| APPLIED AP 262 7816025678901 
NUMBER |с| DATE |8, 
ABCDEFGH JIKLMNOPORS ТОА У ABC DEF OHI JALMNOP ONS UYHX 


L COOLER 


1014.2 00-23 











894128-8541 9305- 
513200-2380 | |9305- 
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MEMO 


Р -147 


OIL PUMP AND OIL STRAINER 
| 





О51А0150873 
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OIL PUMP AND OIL STRAINER 


Т 
(А) 
(A) 
{В 

(в; 


PUMP ASM; 
513100- 1404 
913100-8014 
513100-0613 
513100-1253 


9305- 
9305- 
9305- 
9305- 





| 


?|BOLT; COVER, OIL PUMP 
050040-8250 |A |9305–0512 
050540-8250 | |0601- 
050040-8250 |А [9305-0512 
050540-8250 | |0601- 


19 СЕАН ЗЕТ; OIL PUMP 
897044-1110 | |9305- 
897044-1100 | |9305- 
897044-1120 | |9305- 


29|BOLT; OIL PUMP 
0501 40-8250 | A |9305–0512 
050640-8250 | |0601- 


35 COVER: OIL PUMP 
(А) | 913113-0771 | |9305- | 1 





(В) | 913113-0860 | |9305- 


38| САЗЕ, OIL STRAINER 
813141-0140 | |9305- | | 


43/BOLT; CASE 

(A) | 509030-0310 | |9305- 

(в) | 020800-8120 | А [9305-0512 
(8) | 020850-8120 | |0601– 1 


AGIGAUZE, OIL STRAINER 
ка) | 91314-0100 | [9305- | 


2 


(8: | 913143-6031 9305- 


0 


51|STRAINER & PIPE ASM; 
894176-1790 | |9305- 


І 
ТА 
913140-1200 9305- 1 


Е бум 


TABCOE 
i 
L 


Ü 
1 


BCDE) 


СОЕ 


B 
BCDE 


ВСОЕ 


BCDE 


РРРРРІ 
AAAAA 
МУУУМ 
0000 
2233 
სს 
нн 
FGRIJ 


РРРРР 
ААААА 
WWWWW 
00000 
12334 
U 
H 
КИНО 


FGHI J 


FGHI J 
FSHIJ 





FGHI 4 





Евн! ЈК ЧОРО 
FGHIJKLMNOPQ 


FGHIJ LUNOP 
K i à 


FGHI J 


FGHIJ 











FORSTUYWXYZABCD 


PPPPPPPPPPPP 
KKKKKKKKKKKK 
CEEFFFGGGGHH 
0011220111 0 
2539231478 1 


МА8ВСО 


РРРРР 
ККККК 
HHHHH 
00901 
56890 


EFGHI 


EFGHI 


EFGHI 





ZABCD 


ZAB 


UVWXY 
UVWXY 


| 
ZABCD 


ZABCD 


ZABCD 
ZABCD 
ZABCD 


ZABCD 








EFGHI 


CDEFGHI 


РАВСОЕЕСН | 
ZABCDEFGHI 


EFGHI 


EFGHI 


EFGHI 
EFGHI 
EFGHI 


EFGHI 





РРРРР 
ККККК 
ола 
73 00 
99 12 


AKL MND 


J LUN 
JKLMN 


IL 


LMN 


J ММО 
УКСИМО 


UKLMNO 


цаа 


UKLMNO 
М LMNO 
UKLMNO 


WK LAN 











РОВУ 


PQ 
Ра 


Ра 


Ра 


ШИ 








Remarks 


8X25 W/LKSPL WASHER 
8X26 W/LK&PL WASHER 
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|0-51B | OIL PUMP AND OIL STRAINER 





РРРРРРРРРРРРРРРРРРР2 


V VV V MMV ИИ W WWWWYU 
001 0011222222233 F| 


I 0 
T| APPLIED чо 262 7816025678801 Remarks 
c| DATE у | 


F6HIJKELHNOPORSTUVWXY EFGHIDKLMNOPORSIUVWX 





1|PUMP ASM; OIL 
(д; | 913100-8014 | (9305- KL моро 
(В) | 513100-1263 | |9305- и R 7 
(В; | 513100-0813 | |9305- 5 


7|BOLT; COVER, OIL PUMP 
050040-8250 | A [9305-0512 8X25 НАК WASHER 
0505408250 | |0601- M3X25 WALK WASHER 
0500408250 | A [9305-0512 . 8Х25 WALK WASHER 
050540-8250 | 10601- | MEX25 W/LK WASHER 


19 GEAR SET; OIL PUMP 
97044-1100 | |9305- | | 











897044-1110 9305- 
892044-1120 9305- 


29/ BOLT; OIL PUMP | 
050140-8250 | 4 |9305-0512 BCDEFGHIJKLNNOPORST | : 8Х25 W/LK&PL WASHER 
050640-8250 | |0601- BCDEFGHI JKLHNOPORST 8Х25 W/LK&PL WASHER 


35| COVER; OIL PUMP , 
(А) | 913113-0771 | |9305- 8C0C GHIJKL NO 
(В; | 913113-0860 | |9305- | ; M 


38|CASE; OIL STRAINER 
513141-0140 [= 


43|BOLT; CASE 

(A) | 509030-0310 | |9305.- 
(B; | 020800-8120 | А [9305-0512 
(в) | 020850-8120 | 10601- 


46|GAUZE; OIL STRAINER 
(A) | 913143-0100 | |9305- 
(8) | 913143-6031 | |9305- 1 


51/STRAINER & PIPE ASM; OIL 
813140-1200 | 19305- 1ABCDE 









































Р -150 


MEMO 


Р -151 














OIL AND VACUUM PIPING; ENGINE 
| по No (0.1) 













нии 


Па! 





да 















052А0150873 
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OIL AND VACUUM PIPING; ENGINE 
(NO.2) 











449 (A) 


052А02508 73 
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0-52A | OIL AND VACUUM PIPING; ENGINE 


РРРРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
AAAAAAAAAAAA KKIKKKKK i 
ууууниниикия CEEFFEGGGGHHHHEHHJJLLL 
0000 (0000000 0011220111 00000173 00 
1233445 2539231478 15689000 12 


PART 


NUMBER Remarks 





PIPE; OIL, INJ PUMP TO C/BL | | 
513311-1740 | |9305- 1 ZA CDEFEHI 
513311-1440 | |9305- 1| BCDEFGHIJ | | 


BOLT; EYE, OIL PIPE 
509675-0181 | [9305- 
509675-0220 | |9305- 





(А) 
(8) 


3| GASKET; EYE ВОГТ, OIL PIPE 
909572-0080 | 19305- 4 
909572-0080 | 19305- 5 


ІВІРІРЕ; 011,011. PUMP 
894454-8520 | |9305- 


МА CDEFGHI 





ТАВСОЕ 
1 
UVWXYZABCD 


| 1ABCDEFGHIJKLUNOPO STUVWXYZABCDEFGHIUKLMN 
29 BOLT; OIL РІРЕ, OIL JET 


ХА) 
tA) 
ТА; 
(в; 


050040-8120 
028080-8100 
028050-8100 
028080-6200 


A [9305-9804 
А [9805-0512 
0501- 

A [9305-0512 


8X12 W/LK WASHER 


(8) 


47/GASKET; OIL PIPE 
909572-0100 | |901- 


028050-6200 | |0601- 





ІВ-10.2 00-19 





57/PIPE; OFL,OIL JET 
894470-5502 | |9305- 


58|VALVE; RELIEF, ОП. JET, PISTON СОО | 
ыы 
1 
1 





VMX 








894177-1893 |А [9305-9603 
887145-6120 | A [9604-0107 
897311-9761 


VHX i 
VHX წ ი 
VMX | UK р 


PE —ALSO INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE) 
kasu baku Ë 511) YZA CDIEFGH | РО 





0108- 





116|GASKET; САР NUT,OIL Р 


l 
909572-0080 9305- | ID=8.2 00-17 


121|PIPE; 011, GEAR CASE 
51311-2221 | |9305- 


124/BOLT; OIL 
020801 –0140 


МКИН 











т 0 TUVWXYZABCDEFGH 


PIPE,GEAR CASE | 
Ба 1 


196 HOSE; RUBBER, VAC PUMP RETURN 
002311-5200 | [9305-0205 | |! 
002411-5200 | |0206- 1 


137 CLIP; RUBBER HOSE 
5097040271 | |9305- 


ТОЈРІРЕ; OIL, 
513311-1141 


UVWXYZABCDEFGH JKLWN 


ABCDEFGH! ЛК ММО 











ppp 
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OIL AND VACUUM PIPING; ENGINE 


KEY 
no.| PART NAME 


CT 
DPPPPPPPPPPPPPPPP РРРРРРРІРРРРРРРРРРРРРРР 
UO TAAIAAAAAIAAAAAIAA КККККККККККККККККККККК 
РО7УМУМУМ WWWWWWWW СЕЕРЕРОООВНИНННННЈЈА L 
PART т APPLIED НЕ 00000 10000000 0011220111 00000113 00 
NUNBER DATE |81 112233 1233445 2539231478 15689090 12 
u ს ру 
H_H H_H ! 
ABCDEFGH I JKLMNOPORSTUVAXYZABCDEFSH IUKLWNOPGRS|TUVWX 


1 


i 
Ц 








BOLT; JOINT, FEED PIPE | | 
109675-0371 | |205- | увсосрон kunapa STUVWXYIZABCDEFGHIUKLMNOPO 


| 3x18 FLANGE 


GASKET; ROCKER OIL FEED PIPE | ALSO INCLUDED IN GASKET ЗЕТ (ENG 
109630-0820 | |9305- 2ABCDEIFGHIJIKLMNOPO STUVHXYZABCOIEFGH IJKLMNOPO ID=8 00-13 





BOLT; CLIP FIX,OIL PIPE f 
050040-6120 | А [9305-0512 | | JABCDEFGHIJKLWNOPO STU ҮА CDEFGHI M6X12 W/LK WASHER 
050540-8120 | |0601- MABCDEFGHIJKLMNOPO STU УДА CDEFGHI 6X12 W/LK WASHER 


WASHER; PL, CLIP FIX GIL PIPE 
909150-5100 |А [9305-0603 | | 1 UVWXYZABCDEFGH |J LUN 
091510-5100 | |0604- 1 UVWXYIZABCDIEFGH КИМ 


САР; ОН. FILLER 
911750-0310 | |9305- 
5117500021 9305- 


315 бАЗКЕТ, OIL FILLER 
909820-7080 | |9305- 118 


32/PIPE; OIL,C/BL TO VAC PUMP 
894450-2190 | |9305- | || 


448|FILLER, DIL 

(A) | 811740-0561 9305- 
(B> | 911741-0931 9305- 
(А) | 511740-0871 9305- 
(B) | 511741-0101 9305- 


449 BOLT; OIL FILLER 
(Ai | 050040-8200 | A [9305-9811 | MEXZO WALK WASHER 
(A) | 028680-8200 [A [9812-0512 М8Х20 FLANGE 
(АЈ | 028650-8200 | |0601- | | MBX20 FLANGE 
(8) | 50040-8160 | |9305- ; | 8Х16 W/LK WASHER 



























































P -155 





РРРРРРРРРРРРРР2 
WWWWWWWWWWWWWYU 
0011222222233 F 
APPLIED 7816025678901 


PORS TUVWXYZ ABCDIEFGH I UKLMNOPORSITUVNX 
| : 
| 


9305- ТАВСОЕ GHI JKL NOPORS 
9305- 1 М он Т 





9305- 1АВСОЕ KL МОРО ST | 8X20 FLANGE 
9305- 1 и: R 


BOLT, GIL PIPE 
909572-0080 | |9305- 4 
909572-0080 | |9305- 5 в | ID=8. 2 00-17 


| 
18|Р1РЕ; 011,011. PUMP | | 
894454-8520 | |9305- 1ABCDEJFGHI JKLMNOPORST: 


| 
37|PIPE; OIL,FILTER TO COOLER 
513311-0940 | | 


47| бАЗКЕТ, ОП PIPE 
909572-0100 | |9305- ID=10.2 00-19 


1 














116 САЗКЕТ; CAP МИТ, OIL PIPE 
909572-0080 | |9305- | |ресоврен ykunnopoRsT | ID=8. 2 00-17 








513311-2221 | |9305- | 


124|BOLT; OIL PIPE, GEAR CASE 
огової-омао | |%5- | ||| 


196|HOSE; RUBBER, МАС PUMP RETURN 
002311-5200 | |9305- | 1 





5097040271 9305- 


210/PFPE; OIL,C/BL TO HD, ROCKER OIL FEED ` 
513311-1141 | |9305- | IPGCDEFGHIJKLUNOPORST 


211 80LI,; JOINT, FEED PIPE | 
109675-0371 | |9305- | | "pecoeronı JkLunoParst 


13 GASKET; ROCKER OIL FEED PIPE ALSO 
109630-0820 | |9305- | Kia aka Kdi 











219BOLT; CLIP FIX,OIL PIPE 
050040 6120 |a [9305-0512 | | 1IABCDEFGHIJKLMNOPORST 6x12 АК WASHER 
050540-6120 | |0601- 1ABCDEFGHIJKLMNOPORST M6X12 МАК WASHER 


21| МАЗНЕН, PL, СЫР FIX,OIL PIPE 
909150-5100 | A [9305-0603 
091510-5100 
































Р -156 


OIL AND VACUUM PIPING; ENGINE 


KEY 
NO. | PART NAME 
І 
РАВТ T| APPLIED 
NUMBER (Сү DATE 


289 PIPE; OIL, COOLER TO 


913312-0700 


00 CLIP; HOSE, QIL COOLER 


894149-0910 


15 GASKET; OIL 
909920-7080 


9305- 


9305- 


FILLER 
9305- 


110 
ЕТ 262 
Y 





32|PIPE; OIL,C/BL ТО VAC PUMP 


1 


894460-2190 


448 FILLER; DIL 
(С) | 894428-6420 


9305- 


9305- 


449 BOLT; OIL FILLER 


050040-8200 





9305- 











FGH I JKLHNOPORSTUVWXYZ ABCDEFGHI]J 


РЕНІ 








PPPPPPPPPPPPZ 
WWWWWWWWWWWWWYU 
0011222222233 F 
7816025678901 











LUN PORS 


























KLMNOPORS 




















8Х20 W/LK WASHER 


P -157 


[0-60 | ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS 


|| > 

| > 
6 

92 (3) 


ach À А; 


293(B) (B) 
177A 


153 (B) 
153 (A) 


30900) 309(B) 


2296 


06040150873 





P -158 


ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS 


PART NAME 


РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
À À À À À КККККККККККККККККККККК 
І УМА CEEFFFGIGGGHHHAHHHJJLLL 
PART T| APPLIED 0000 0011220111 00000113 00 
NUMBER С DATE 2233 12 2539231478 15589090 12 
з U 
H_H H H | i 
FORT IRLUNGP ORS TUVWXYZ ABCOEFGHIURLMNDPORSTUVAR 








1/STARTER ASM —SEE FIGNO 0-65 FOR COMPONENT 
581100-1664 | 19305-0111 FGHIJKLMNOPG T А СОЕ H | LWN|P 12V-2, OKW DENSO 
897316-8960 | |0112- ЕБНІЖІМНОРО T А CD F H | НМР 12У-2. ОКИ DENSO 
581100-0801 | |9305-9401 | 7 : 12V-2. 2KW HITACHI 
894453-2120 | |9402- 2 : 12V-2.0KW HITACHI 
581100-0801 | |9305- | 12V-2.2KW HITACHI 
897112-8652 | |9305- 12V-2. 0CV DENSO 
894453-2120 | |9305- 12-2, ОКН Hi TACHI 
294456-5380 | |9305- i 12У-3. ОКН HITACHI 
897042-9972 | |9305- | 12У-2. 2KW DENSO 








2 GENERATOR ASM 
581200-3411 | |9305- Рони JKLMNO 12У-35А HITACHI 
982200-7640 | [9305-9501 12V-30A HITACHI 
581200-3411 | 19502- | 12V-35A HITACHI 
982200-7640 | |9305- i 12V-30A HITACHI 
581200-3411 | [9305-9809 : 12V-35A HITACHI 
897201-2840 | |9810- i 12V-45A HITACHI 
581200-1641 | |9305- | ! 12V-35A DENSO 
894460-3560 | |9305- 12У-50А HITACHI 
897088-7070 | |9305- | 12У-4БА HITACHI 











4|BOLT, STARTER 


050051-2450 | А|9305-9811 | 12x45 WALK WASHER 
028681 -2400 9812- 12X30 FLANGE 





6|WASHER; PL, STARTER f 
909160-5120 | A [9305-0605 | STUYWXYZABCD J LMN 
091810-5120| 10606- | STUVWXYIZABCD IMLMMI 
909160-5120 |А [9305-0608 | a 1 à 
091610-5120 | |0606- a го 
909160-6120 | |9305- FGHI J| LMNOP ЕР 


7 МИ; STARTER | 
(А) | 909111-4080 | А [9305-0512 ABCDEFGHIJKLMNOPO UVWXYZ ABCD J сим PO 
091111-5080 0601- АВСОЕРСН I JKLMNOPO UVW XYZ ABCD НКЕММ PO 
9997 10-4120 | A [9365-0512 А ' UVWXYIZABCD U LMH 
091110-5120 0601- А : UVWXYZ ABCD UKLMN 
999110-5120 | A [9365-0512 CDEFGHIJKLMNOP 
091110-5120 0601- CDEFGHIJKLMNOP 


Џ 
9|STUD; STARTER | 
994411-2330 |%5- Aa CREFGHI JKLMNOP UV WX Y ABCD UKLWAI : 12X33 1-51 


16¡BOLT; GEN 
20800-8320 
0108059400 

















9305-9811 АВ ST ; 8X32 
9305-9811 DEFGHIJ LMNOP ср MEX40 
010805-8350 | А [9305-9811 K ü 8X35 
028680-8400 | А [9812-0512 FGHIJKLMNOPG STUVHXYZABCD M8X40 FLANGE 
028650-8400 | |0601- FGHIJIKLMNOPG STUVHXYZABCD : 8Х40 FLANGE 
909801-3250 | А [9305-9811 | | : 10Х725 
028086-0120 | |9812- | 10X120 FLANGE 





A 
A 
A 
A 
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0-60A | ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS 


| FIG-NO. | МО. 


цасан 
мо. | PART МАМЕ 
РРРРРРРРРРРР РРРРРРРРРЕРРРРРРРРРРРР 
AAAAA KKKKKKKKKK] | 
ШТ HEHHHJJLLL 
PART 1 APPLIED 0000 11229111 00000113 00 
NUMBER DATE 2233 39231478 15689090 12 | Remarks 
U U | : 
HH; HH | 
FGHI IKLUNDP OPORSTUVWX 


17|WASHER; PL, GEN | 
909160-5080 | А [9305-0605 FGHI JKLMNO UVWXYZABCD 
091610-5080 | 10606- FGHI JKLHNO UVWXYZABCD 
909164-6100 | |9305- 


18 WASHER; LK, GEN 
9091 50-5080 |А 19305-0603 FGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCD 
091510-5080 | |0604- 2 FGHIJKLMNOPO STUVWXYZABCD 
909150-6100 | |9305- | 


19 BRACKET; GEN 
§19711-0941 | |9305- 
519711-0011 | 19305-9501 
519711-0852 | |9502- i 
519711-0852 | |8305- FGHIJ 
919711-8021 | 19305- 
519711-1160 | |9305- 
5197110950 | |9305- 
884460-2200 | |9305- 
897088-7080 | |9305- 
519711-0011 | [9305-0202 
519711-0852 | 10203- 


NUT; GEN | 
909110-5080 | A [9305-0512 В DEFGH! JKLMNOPO STUVWXYZABCD 
091110-5080 | |0601- B DEFGHiJKLMNOPQ STUVWXYZABCD 
909110-5100 | |9305- | 


BOLT; GEN BRKT | | 
050041-0220 | А [9305-9811 | ШУН YZASCDEFGH W LMN 10X22 W/LK WASHER 
028681-0250 |А [9812-0512 К UVWXYRABCDEFGH J LMH 10x25 FLANGE 
028651-0250 0601- | UVWXYZABCDEFGH ОКСММ 10x25 FLANGE 


38 | RESISTOR; 
982530-1090 CDEFGH | LMN 
8944626110 KLMNO 
982530-0410 














983151–4320 | |9305- 


9305- 
(А) | В97029-9880 | 19305-0006 
(А) | 897262-9690 | |0007- 


519781-0070 | |9305- 
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ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS 


KEY 
мо. | PART NAME 


РРРРРРРРРР РРРРР РРРРРРРР 
ХААААДХАААА KKKKK ККККК 
МУ МАЦІЮ WW EFFFG ыла 
0000 |00000 11220 13 00 
2233 (12334 39231 90 12 
у у U 
H H 


H 
ABCDEFGH IJKLMNOPORS TUYWXY? ABCDEFGH IJKLMNOPGRSTUYWX 


І 
PART T| APPLIED 
NUMBER 


<-> 





050040-8220 | A [9305-9811 | i 8X22 W/LK WASHER 
028680-8250 | |9812- ! 

050041-0200 | A [9305-9811 
028681-0200 | |9812- 


SOLENOID ASM; ENG STOP 
94453-3411 | |9305- | | 
1 





894453-3421 9305- 








COVER; GEN 
8943717120 | |3305- | ||| 





NUT; GEN FAN COVER 
909110-4080 ТА [9305-0512 | | 1 
0911195080 | 10601- 





WASHER; LK,FAN COVER 
909150-5080 | A [9305-0603 
0915105080 | |0604- 


; LK, STARTER 
909150-5080 | A [9305-0603 Рани JKLMNO UVWXYZABCDEFGH Ј LMN 
091510-5080 0604- FGHIJKLMNO UYWXYZABCDEFGH МКЕММ 
909150-5120 | А [9305-0603 Рани JKL MNO UYWXYZABCDEFGH J LIN 
091510-5120 0604- FGHIJKLUNO UVWXYZABCDEFGH UKLIN 


93|CABLE; STARTER EARTH | 
(А) | 882931-5110 | [9305-0302 | | il В DEFGHIJ) СИМО! 
ів) | 897180-5560 | |0303- В DEFGHIJ СИМО 


























09 ТІМЕН; AFTER GLOW, 005 
(A; | 894476-1700 | А 19305-9509 
CA) | 897117-5940 | |9510- 
(в) | 897040-5010 | |9305- 
(В; | 897105-7900 | |9305- 


RELAY; 005 
94248-1610 | |9305- 


REGULATOR; VOLTAGE 
982253-1070 | [9305- 
894202-5810 | 19305- 


SENSOR, THERMO, 005 
897069 796) | |9305- 


TIMER ASM 
894137-5330 | 19305- 





















































Р -161 


PP 
WWWWWWWWYU 
22222233 F 


| 
Т| APPLIED 25678 
NUMBER |С| DATE 








5811001664 9305-0111 FGHI J 
897316-8950 0112- БОН!) 
581100-1292 9305- 
894142-2620 9305- 














2| GENERATOR ASM 

581200-1641 | |9305-9501 
581200-3411 | [9502-0110 
897201-2840 | |0111- 
581200-1641 | |9305- 
581200-1641 | |9305-9501 12/-35А DENSO 
581200-3411 | |9502- 12V-35A HITACHI 
581200-3411 | |9305- р 12V-35# HITACHI 
5812003350 | |9305- : j i 24м-20А HITACHI 
894460-3560 | |9305- | 12V-50A HITACHI 





4|ВОСТ; STARTER 
050051-2400 | [9305-9811 12X40 МАК WASHER 
028681-2400 | А [8812-0512 12X40 FLANGE 
028651-2400 | |0601- 12X40 FLANGE 
050151-2350 | |8305- і 12X35W/LK&PL WASHER 


6| WASHER; PL, STARTER 
909160-6120 | А [9305-0605 Рана JKLMNO 
091610-6120 | |0606- FGHI JKLMNO 
909160-5120 | |9305- 


7INUT; STARTER 
909111-4080 | A 4 FEHIJkLMNOPORST 

















091111-5080 0601- FGHIJKLMNOPORST 
999110-5120 |A 9305-0512 FG IJK ММОРО 

091110-5120 0601- 
999) 10-4120 9305- 





FG IJK MNOPO 
i T 


9|STUD; STARTER == 
994411-2330 | ЕС IJKLMNOPO j 12x33 L=51 


16 BOLT; GEN 
010805-8400 | À [9305-9811 BCDEFGHIJKLMNO 8X40 
020800-8320 | А [8305-9811 8x32 
028680-8400 А [9812-0512 BCBEIFGHI JKLMNO 8X40 FLANGE 
028650-8400 | 10601- BCDE|FGHI JKLMNO 8X40 FLANGE 
909801-3250 ТА |9305-9811 | 10X125 
028086-0120 |A (9812-0512 | 10Х120 FLANGE 
028056-01201 19601- | 10X120 FLANGE 


WASHER; PL, GEN 








FGHIJ 
FGHIJ 





























Р -162 





ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS 


PART NAME 


І 
PART APPLIED 
NUMBER DATE 


WASHER; LK, GEN 
909150-5080 | A [9305-0603 
091510-5080 | 10604- 
909150-6100 | A |9305-0603 
091510-6100 | 10604- 


19 BRACKET; GEN 


(А) 
(А) 
{А} 
(с) 











519711-0750| 19305-9501 
519711-0852 | |9502- 
519711-0750 | |9305- 
5197 11-0941 9305- 
519711-0850 | |9305- 
919711-8020 | |9305- 
894460-2200 | 19305- 


МЛ; GEN 

909110-5080 |А [8305-0512 
091110-5080 | |0601- 
909110-5100 | А [9305-0512 
091110-5100 | |0601- 


BOLT; GEN BRKT 
0500410220 | А [9305-9811 
028681-0250 | A [9812-0512 
28651-0250 | |0601- 


RESISTOR; CONT, GLOW PLUG 


894462-6110 9305- TABCDE 


894173-9480 9305- 1 
982530-0460 9305- 1 
982530-1090 9305- 1 


THERMOMETER UNIT 
983151-4320 | |9305- 1 


SWITCH; OVER HEAT WARNING 
582450-0130 | [8305-9308 | | 1 
897125-6000 | |9607- 1 
582450-0150 | |9305- 1 
582450 0130 | |9305- 1 


BRACKET; SOLENOID МУ 
519781-0070 | |9305- | ||| 


BOLT; BRKT FIX 
0500408220 А [9305-9811 
028580-8250 | |9812- 
050041-0200 | А |9305-9811 
028681-0200 | 19812- 


С 


с 
с 


РРРРРРРРРР 
WWWWWWWWWW 


0011222 
7816025 


FGHIJKL 


РЕН. 
FGHI JI 





FEHI JKL 


222 
678 


HNO 


мо 


FSHIJKLM 0 





GHI KL 














MN 
0 


FPPF7 
кинти 
233 Е 
901 


PORST 











UY WX Y 





ZABCD 











JKLMN 








OPORS 


TUVWK 











Remarks 


10X22 WALK WASHER 


10X25 FLANGE 
10X25 FLANGE 


8Х22 W/LK WASHER 


8X29 FLANGE 


10Х20 МАК WASHER 


10x20 FLANGE 





P -163 


0-608 


| ran | NO. 


PART NAME 
(როო и 
NUMBER DATE 


177 ЗОЦЕМО О ASM; ENG STOP 


9305- 


LK, STARTER 
908150-5080 | A [9305-0603 
091510-5080 | |0604- 
909150-5120 | |9305-0603 
091510-5120 | |0604- 


, 
982931-5110 | [9305-0302 
897180-5580 | (0303- 


183127- 0140 9305- 


632 REGULATOR; VOLTAGE 
894202–5819 | |9305- 


842 TIMER ASM 
894137-5330 | |8305- 


862 CONNECTOR; GEN 
894371-5560 | |9305- 


P -184 


BCDE! 
BCDEI 
BCDE 
BCDE 


ТЈАВСРЕ 

ЗАВЕРЕ 
||| 
||| 


|| 


1 


РРРРР 
SEELE) 
00112 
78160 


FGHIJ 


FGHIJ 
FGHI J 
FG 1. 
FG 1J 


FSHIJ 
FGHI J 











РРРРР 
W WWW N 
22222 
25678 


KLANG 
| 


KLMNO 
KLANO 
К uNg 
K MNO 





РРРРА 
КӨНҮП 
233 F 
901 


PORST 


LUV WX У 





PGAST 
PORST 
PO Т 
PO T 


KLMNOPORS 
KLMNOPORS 

















FABCD 





EFGHI 








JKLMN 





ЮРОВ5 








ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS 


ТУУИХ 











MEMO 


P -165 


10-61 | BATTERY AND BATTERY CABLE 


061A0150873 





P -166 


BATTERY AND BATTERY CABLE 0-61А 


KEY 
мо. | PART NAME 


ОРРРРРРРРРРРРРРІ РРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
UOTAAAAAAAAAAAA КККККККККККККККККККК 
i о 67VVVVVVMMMMM# EFFFG6G6GHHHHHHHUJLLL 
PART 17] APPLIED № 00000 |00000 11220111 00000113 00 
NUMBER ი DATE PIJ 12233 (12334 39231478 156890 Remarks 
U U ; 
HH 
KBCDEFGHI J ZABCD OPORSTUVAX 


37|САР; TERMINAL, BATTERY CABLE | 
{A} | 982951-3240 | |9305- 2 | PQ 
(в) | 982951-3250 | |9305- 3 i PQ 
10) | 982951-3320 | |9305- 1 | : РО 




































































Р -167 


Remarks 








NAL, BATTERY CABLE 

982951-3240 | |9305- 2АВСОЕ 
982951-3250 | |9305- 3ABCDEIFGHI KLMN 
982951-3320 | |9305- 1ABCDEFGHI KLMN 




































































Р -168 


MEMO 


Р –169 


STARTER 
(NO.1) 


O65A01508/3 





P -170 


STARTER 0-65 
(NO.2) 


ASM 
8-34455-538-ж 


065A02508 73 





РАД 


STARTER 
(No.3) 


ASM 
8-94453-212-ж 


065А03508 73 





P -172 


ee 


ASM 
8-94142-262-% 


06540450873 





Р -173 


STARTER 
(NO.5) 





065A05508 73 





P -174 


STARTER 
(NO.6) 


06540650873 





P -175 


STARTER 


PART NAME 





555888888 
888999999 
111444777 
111144013 
І 114020455411 

T| APPLIED 1  т(000236226 Remarks 
ср DATE Ү011225988 

826613969 
086228755 
124000220 
ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZABCDIEFGH IJKLMKDFORSIT ЛЭХ 











CASE; PINION, STARTER 

581113-0170 | |9305- 1 
5811330570 | |8306- 1 
581113-0360 | [9305- 1 
581113-0340 | (9305- 1 
581113-0530 | 18305- 1 
894469-8660 | |9305- | 
894167-4350 | 19305- 1 
897112-8710 | |9305- 1 


METAL; PINION CASE STARTER 
5811190120 | |3305- ЦАВ 
581119 0180 | |9305- À DI 
5811:9-0260 | |9305- | 


CLIP; PINION STOPPER STARTER 
9821251930 | |9305- | | | р 


STOPPER; PINION STARTER 
581129-0550 | |9305- | | | D 


7|CLUTCH ASM; PINION, STARTER 
581123-0070 | |9305- 1 
581123-0280 | |9305- 1 
894149-2500 | |9305- 1 


8 BRACKET; CENTER STARTER 
581119-0130 | |9305- 1AB 
581114-0190 | |9305- | D 
894130-3930 | |9305- 1 E 
581129-1150 | |9305- 1 


9 BEARING; GEAR SHAFT STARTER 
(А) | 8042284480 | |9305- | E 











B 





(В) | 894228-4490 9305- E 








10|SHAFT; GEAR STARTER 
581129-2640 | |9305- 
581129-1110 | |9305- 





WASHER; GEAR SHAFT STARTER 
1811211750 | |9305- 


YOKE; STARTER 

581111-9100 | 19305- 
894167-4250 | |3305- 
897135-4970 | |9305- 
































P -176 


STARTER 


KEY 
мо. | PART NAME 
| L 
PART |Т) APPLIED [E 
NUMBER с DATE 


14 GASKET; YOKE, STARTER 
581129-2100 | ¡9305- 
894167-4280 | |9305- 

















15|WIRE; LEAD STARTER 
581159-0040 | |9305- 








16 ARMATURE; STARTER 
581121-0160 | |9305- 
581121-0400 | /9305- 
581121-0290 | |9305- 
581121-0270 | |9305- 
8944383650 | |9305- 
581121-0210 | |9305- 
897083-1930 | |9305- 
897112-8680 | |9305- 








509800-0810 9305- с 

8942284360 9305- Е 
894228-4370 9305- 
581129-1140 9305- 
581129-1130 9305- 
897083-1950 9305- 
894377-2400 9305- 
897112-9540 9305- 











581129-0030 | |9305- i 
509503-0450 | |9305- i 
581128-0330 9305- 
581128-0280 | |9305- 
181129-2890 | |9305- 
509503-0450 9305- 


19|COIL; FIELD, STARTER 
581112-0100 | |9305- x 





581112-0310 | |9305- 
581112-0200 | |9305- 
894137-7130 | |9305- 
181129-5160 | |9305- 





BRUSH; (+), STARTER 
581118-0150 
581119-0010 
581116-0400 
581116-0310 


























P -177 











KEY 
МО. 

























STARTER 


PART NAME 


І 
PART T 
NUMBER С 


20!BRUSH; (+), STARTER 
894137-7140 9305- 

181116-0450 9305- 2 F 
897083-1940 9305- 


SPRING; BRUSH HOLDER STARTER 
581117-0060 | |3305- 4 
581117-0210 | |9305- 2 
581117-0150 | |9305- 4 
581117-0190 | |9305- 4 ი 

4 

4 

4 








KLMNOPORSTUVWXYZABCDEFGHI 





АЙЛ 





GPORSITUYHX 















B94242-0640 9305- 
581117-0120 9305- 
897112-8800 





9305- 





HOLDER; BRUSH STARTER 
581116-0210 | |9305- 1 
581118-0020 | |9305- 1 
581118-0210 | 19305- 1 
581118-0200 | |9305- oD 
94446-7520 | |9305- 1 

1 

1 

1 





181118-0420 9305- F 
894157-4300 9305- G 
897112-8730 9305- HI 


COVER; RR COVER STARTER 
581115-0180 | |9305- 
581115-0540 | 19305- 


A 
















1 
1 

581115-0320 | 19305- i 0 
894137-7170 | |9305- 1 E 
894462-8640 | |9305- 1 F 
897112-8750 | |9305- 1 HI 
SEAL; THROUGH BOLT STARTER 
581129 2110 11 c 16 





Ksa 






581129-0710 
581129-0060 
8841674330 
894167-4340 
5811291720 
5811292630 
894242-0719 
581129-1180 
897112-9570 
897112-8810 












ho Ro ჩა bo ww Pa ha Мә Мә na 
































P -178 


STARTER 


PART NAME 





Remarks 








PORSTUVAXY EFGHIUKLMNOPORS 


LEVER; SHIFT, STARTER 
581127-0130 | |9305— 
581127-0170 | |9305- 
581127-0270 | |9305- 











239 PIN; SHIFT LEVER STARTER 
181129-0400 | |9305- | | D 





31 SWITCH; ENGAGE STARTER 
581151-0290 | |9305- 1 
581151-0581 | |9305- 1 
581151-0401 | |9305- | 
581151-0380 | |9305- 1 
894471-4430 | |9305- 1 
1 
1 
1 
1 





894462-8670 9305- 
897083-1960 | |9305- 
897112-8720 | |9305- 
897369-8720 | |9305- 








32 COVER; RUBBER, STARTER 
(ტა | 581129-2060 | |9305- | р 





(в) | 581129-0690 | [9305- 1 


37|METAL; ВА COVER STARTER 
581119-0120 | |9305- | ipe 


38 GASKET; RR COVER, STARTER 
894170-2140 | |9305- | | 


41 SCREW; RR COVER, STARTER 
897142-9030 | |9305- 2 


43|RETAINER; PINION STARTER 
581129-1000 | 19305- 1 
894377-2460 | 19305- 1 


44| ROLLER; PINION STARTER 
581129-0990 2 


46 GEAR; CLU STARTER 
581123-0100 | |9305- 
581123-0110 
894167-4270 
897078-6490 
897112-8790 












































Р -179 


STARTER 





PART NAME 





APPLIED i j Remarks 
DATE | 





РОНІ JKLMNOPORSTUVWXYZABCOEFGHIUKLMNOPORSTUVW X 


NION STARTER 
581129-0960 | |9305- 
894377-2450 | |9395- 


ON, STARTER 
581129-0920 | |9305- | | с 


50|BRUSH; (—),STARTER 
581116–0160 9305- 
581119-0010 9305 
581116-0320 9305- 

894137-7140 9305- 

1811 16-0450 9305- F 














COVER SET; DUST ENGAGE SW STARTER 
581129-0680 | |9305- B 
894130-3940 | |9305- Е 
581117-0270 | |9305- 


54 CLUTCH; PINION, STARTER 
581124-0031 | |9305- 
581122-0270 | |9305- 
894115-5690 | |9305- 
894462-8650 | |9305- 
897112-8700 | |9305- 


56|METAL: CLU STARTER 
581129-1710 | 9305- 


58|PIPE; DRAIN RR COVER STARTER 
181129-6770 | |9305- 
894377-2390 | |9305- 1 


59 METAL; CENTER BRKT, STARTER 
982112-1340 : |9305- | 1 

















581119-0080 9305- 1 








73|STOPPER SET, PINION 
581129-1050 | |9305- 
581124-0010 | |9305- 
894228-4500 | |9305- 











581129-0730 
181229-1140 























P -180 


STARTER 


PART NAME 


555202888 
8889999909 
111444777 
111144013 


| 1101000455411 
РАВТ T| APPLIED т |0002 36225 


NUMBER 1С] DATE Ү|011225988 
8266113969 
096228755 
124000220 
ABCDEFGHIJKLNNOPORSTUVWRVZABCD IKLUNGPORSTUVWK 














78) TERMINAL; LEAD WIRE STARTER 
581129-1740 | |9305- | 
581129-1730 | |9305- 














509400-0420 | |9305- 
394109-7630 | |9305- 
894377-2380 | |9305- 
909110-5080 | |9305- 


115[WASHER; TERMINAL 
909150-5080 | |9305- 












































P -181 


| 0-66 | GENERATOR 
(NO.1) 


5-81200-164-х 


066А0150873 





Р -182 


GENERATOR 0-66 — 
NOD 


066A02508 73 





P -183 


[0-66 | GENERATOR 
(NO.3) 


8-34460-356-х 


2 


ЖӘ» (А) 
218) 


06640350873 





Р -184 


GENERATOR 





066A0450873 





Р -185 


10-66 | GENERATOR 
(NO.5) 





066А0550873 





Р -186 


ASM 
9-82200-704-ж 





065405508 73 





P -187 


0-66 | GENERATOR 


| 6-м. | | NO. 


IC 
NO.| PART NAME 
la 
FART 1 APPLIED 
NUMBER DATE н МЕ Remarks 
УХУ | 


1 COVER ASM; AR, GEN 

581214-0460 

5812141230 

581214-1310 | |9305-9501 
894165-8930 | |9502- 
894462-8700 | |9305- 
897089-9380 | |9305- 
897212-5030 | |9305- 
581214-0010 | |9305- 


ROTOR; GEN 

894206-1760 1 |9305- 
581221-0650 | |9305- 
581221-0630 | |9305- 
894462-8580 | |9305- 
894389-2450 | |9305- 
897212-5000 | |9305- 
581221-0100 | |8305- 














894206-1770 | 19305- 
894206-1740 | 19305- 
900090-1810 | |9305- 
509800-0870 | (9305- 
894121-1780 | [9305- 
894223-9790 | |9305- 
894389-2420 | |9305- 
894389-2410 | |9305- 
89/212-5020 | |9305- 
900090-1820 | |9305- 





581217-0070 | 19305- 
581215-0460 | |9305- 
894156-5920 | |9305- 
581215-0010 | |9305- 











581219-0330 | |9305- 
581219-0360 і |9305- 
384462-8720 | |9305- 
894389-2340 | |9305- 





581229-0740 






































P -188 


GENERATOR 


9 COVER; FELT WASHER, ROTOR, GEN 


982215-5400 


І 
T| APPLIED 


9305- 


RECTIFIER; GEN 


581219-0090 
581262-0050 
894462-8750 
894389-2360 
982231-5190 


9305- 
9305- 


4305- 
9305- 
9305- 


COVER; RR, GEN 


581214-0470 
581214-1240 
581214-1320 
894165-8940 
894462-8710 


9305- 
9305- 
9305-9501 
9502- 
3305- 


KEY; ROTOR, GEN 


982225-0270 


9305- | | 


13|GASKET; ROTOR, GEN 


982215-8230 


9305- 


15/RETAINER; ROTOR, GEN 


982215-8240 
894206-1750 
581229-0290 
894223-9740 
894389-2390 
982215-9170 


894156-5970 
982235-0700 


161 TERMINAL ASM; = || 


COVER ASM; FRT, GEN 


894206-1730 
581213-0430 
581213-0430 
581213-0520 
894462-8760 
894389-2380 
897212-5060 
982231-3080 


18| NUT; PULLEY, GEN 


988130-0930 


9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 


9305- 
9305- 





9305- 
9305- 
9305-9501 
9502- 
9305- 
9305- 
9305- 





1 [0100068 
в|тЇ (088 
ПАТЕ Y13337 


1 


FGHIJ 











KLMNO 





В 1 
PORSTUVWX YE 











ABCD 























GENERATOR 





PULLEY; GEN 
581222-0390 | |8305- 
581222-0850 | |9305- 
581222-0760 | |9305- 
894462-8780 | |9305- 
897089-9410 | |9305- 
897212-5090 | |9305- 
581222-0140 | |9305- 


20 FAN; GEN 
581223-0040 | |9305- 


BOLT; THROUGH, GEN 


894206-1720 | |9305- 








581219-1890 | |9305- 
581219-1900 | |9305- 
581229-1820 | |9305- 
581229-1830 | |9305- 
894462-8790 | |9305- 
894116-4350 | |9305- 
581219-1890 | |9305- 
897212-5100 | |8305- 
982235-0720 | |8305- 
982235-0730 | 19305- 


STATOR; GEN 

894206-1780 | |9305- 
581211-0600 | |9305- 
581211-0580 | |9305- 
894167-4060 | |9305- 
894389-2460 | |9305- 
581211-0090 | |9305- 


24| SCREW; RECTIFIER, GEN 
(в) | 988130-1200 1 19305- 
ТАУ | 581229-1660 | |9305- 
(В) | 581229-1650 4 |9305- 
(B) | 894462-8800 | |9305- 
(в) | 894410-3450 | |9305- 
(С) | 894389-2430 | |9305- 
tD) | 894388-2440 | |9305- 


27|NUT; RECTIFIER, GEN 
(A) | 894206-1880 
(8) | 894206-1860 








P -190 


= Ph RN [ыр е ГМ 03 


88 
98 
72 
22 
00 
10 
27 
86 
44 
00 











ABCDEF GHIJKLUNOPORSTUVWXYZABCD 























УК Мк 





I IVVX 

















GENERATOR 








9305- 
581215-0400 9305- 
894156-5930 9305- 
894462-8500 9305- 
982231-6170 9305- 
982231-6180 9305- 


30 SPRING; BRUSH, СЕМ 
982211-7360 | 19305- 2 


32| TERMINAL; RECTIFIER, СЕМ 
94206-1870 | |9305- | 
581229-0750 | |9305- | 


33)/WIRE; LEAD, GEN 





37|BUSHING; RR COVER, GEN 
581229-0880 | |9305- 1 


581229-0770 | sos. || | 


39 СОМЕН, ЕМО,ВА COVER, СЕМ 
894206-1840 | |9305- 
982231-9040 | |9305- 


41|GUIDE; FAN, GEN 
894389-2350 | 19305- 


44|SEAL; ВА COVER, GEN 
894156-5890 | |9305- 


48 DIODE; GEN 
894237-7270 | |9305- 


65 CONDENSER; GEN 
894389 2370 рэв- 


69 CLIP; WIRE, СЕМ 
581229-0760 | |9305- 


581251-0160 9305- 
581270-0040 9305- 
894462-8740 9305- 


76| BLOCK; REG, GEN 
894462-8730 | |9305- 








OPORSITUVWX 






































Р -191 


10-66 | GENERATOR 


FIG-NO. 


KEY 
PART NAME 








79|WASHER; FELT, ROTOR, GEN 
82215-5390 | |9305- 


81| 5РАСЕН, ROTOR, GEN 
894206-2100 | |9305- 


85/SPACER; PULLEY, GEN 
51229-0750 | |%- 


86|МЛ SET; (IM se 
982235-0150 | |9305- 
894156-8010 | |9305- 
894410-3440 | |9305- 
982235-0740 | |9305- 


87|WASHER; PULLEY, GEN 
909150- 2100 | | 


90 PUMP ASM; їл GEN 
894462-8810 | |9305- x 1 


91|BODY; МАС PUMP 
894462 8850 | |9305- | | 


92 ВИТ; DELIVERY, МАС PUMP 
519619-0310 | |9305- | | 


94 CONNECTOR: VAC PUMP 
519619-0330 | |9305- | ||| 


96 VALVE ASM; VAC PUMP 
894462-8860 | 19305- | | 1 


99| GASKET; VAC PUMP 
(А) | 519679-0042 | (9305- 
(В) | 519679-0020 | |9305- 

519679-0030 | |9305- 


CONNECTOR; VAC PUMP 
84156-6400 | |9305- 


COVER; ЕНТ, МАС PUMP 
894462-8840 | |9305- | 


GASKET, ЕНТ COVER, МАС PUMP 
8944628770 
894223-9950 

















Р -192 


РЕНІ 


KLMNO 











PORSTUVWXYZABCD 












































Remarks 


GENERATOR 


KEY 
мо. | PART NAME 
5558859 
8889908 
1114772 
2224022 
par |+] acier | 80038890 | 
10 | 
Mugen (ср DATE [Я] 71333727 | ! 
6345086 ' : 
4516744 
1010000 i : . 
FORSTUVWXYZABCDEEGHIDKLMNOPORSIUVWX 


i 








106| ВОГТ: GIL CONN, VAC PUMP 
894223 9890 | |9305- ||| 


ТОВІВОТОВ; МАС PUMP 
894462-8820 | |9305- | | 


VANE; VAC PUMP 
894462-8830 | |9305- 





















































P -193 


INJECTION PUMP 
(NO.1) 





Р -194 


Pa 17 (A) 
J 


о | 7 (А) 
ილ 

















100 (A) 
118 (А) 
117 (40—59 82 (B) 
ПТА) 39 83 


117‹4›-® 1195, 
| ~ 


13) 758 14 
в у, | 


24 (А) 
52 





080402508 73 





Р -195 


0-80 INJECTION PUMP 








5558 48888 |86888 8188988988 
11999999999999999999999 
447777777777777777 
440000000111111122 
PART + APPLIED L 562246668122333911 
583782991 74 4656089 
NUMBER |с) DATE y bis67113789484244686B45 
04944336036003500888742 
800549066745123884 | 


! 


0211001101 000 |! | 


— 


FGHIJ JKLMNOP OR STUYWX 











515611-0460 j |9305- 
515611-0440 | |9305- 








894328-6100 | |9305- 
897357-3390 | |9305- 
894328-6100 | |9305- 
897357-3390 | |0206- 





894228-5450 9305- 





515644-0050 9305- FG К MN: 
8944720690 9305- Hi о 
894227-5820 9305- J РОЯЗТ 


94472-0700 | |9305- | | HI 


515643-0020 | |9305- 4 
981241-3030 | |9305- 4 
894227-5810 | |9305- 4 


GASKET; DELIVERY VEV, INJ PUMP 
981245-0140 | |9305- 4АВСОЕЕСН | 
894247-7160 | |9305- 4 J PORST 


11|HEAD ASM; DISTR, INJ PUMP 
894328-6040 | |8305- | 1 | PORST 


12|SCREW; DISTR HD, INJ PUMP 
8942576700 | |9305- 4 i PORSTI 


13| САЅКЕТ; DISTR НО, INJ PUMP | 
894227-5270 | |9305- | | | PORST 


14 VALVE; DELIVERY, INJ PUMP 
981241-1030 | |9305- akBCDE 
894460-2980 | 19305- 4 


15 PLUG ASM; DISTR, INJ PUMP 
894227-6380 | |9305- 


BCDE 












































P -196 








38 


39 


42 





43 


44 


45 


INJECTION PUMP 


PART NAME 


6582883838 


119999999999999 


5544444777 


6614444000 
0062456224 


| 
PART T| APPLIED с 1158558 378 
NUMBER (0) DATE 0186711378 





BOLT; DISTR PLUG, INJ PUMP 
894227-6390 | |9305- 1 


GASKET; BOLT,DISTR PLUG, INJ PUMP 


894227-6020 | 19305- 1 


GASKET; DISTR PLUG, INJ PUMP 
894227-6370 | 19305- 1 


PLUNGER ASM; INJ PUMP 
515631-0090 | |9305- 4ABCDE 
897014-3130 | |9305- 4 


WASHER; PLUNGER, INJ PUMP 
94227-5150 | (9305- 1 


GASKET; FUEL FEED PUMP, INJ PUMP 
109623-0130 | |9305- ТАВСОЕЕСН! 


SHIM, PLUNGER BARREL, INJ PUMP 
89427-5140 1 |9305- 1 


NUT; MTG BRKT FIX 
894244-8290 | |9305- 2 
897119-3440 | |9305- 2 


SEAL: OIL, CM/SHF FAT, INJ PUMP 
894227-4750 | |9305- 1 
8971470340 | |9305- 1 


BRACKET; INJ PUMP HSG 
894227-3360 | |9305- 1 
897136-4140 | |9305- 1 


GEAR; DRIVE, INJ PUMP 
512524-0660 | |9305- | | 


WASHER; LK.DRIVE GEAR, INJ PUMP 
94227-6480 | |9305- ' 





894226-5540 | 19305- 1 


NUT; DRIVE GEAR FIX, 
115629-0060 | |9305- 
894226-5650 | |9305- 


BOLT; ЕНТ COVER ТО HSG 
901900-6140 | 19305- 








2494433603 
5315980054 
3203002110 
ABCDEFGHIJ 


J 


88888 


77777 
00001 


94842 
60035 
90667 
01101 
KLMNO 





6668122333 
2991744666 


98888 
99999 
77777 
11111 


44666 
00888 
45123 
00111 
































6X14 W/LK WASHER 


Р -197 


0-80 


| па-мо | No 


PART NAME 


5156120120 
515629-0050 


GASKET, FRT 
515619-1560 


981225-0470 | 


CAMSHAFT; 
5156210170 
897014-3140 


894221-4110 
515619-0490 
583539-0240 





те | 

No. 
PART т APPLIED 
NUMBER DATE 


COVER; FRT.PUMP HSG 


RING; ЕНТ ВАС, СМ/ЗНЕ 








9305- 
9305- 


| | 
COVER ТО HSG 
і 
li 


9305- | BCDE 


9305- BCDE 


INJ PUMP 


9305- 
9305- 


KEY; DRIVE GEAR, 


9305- 
9305- 
9305- 


GEAR; GOV DRIVE, 


894227-4830 


53 WASHER; GOV 
8942274840 


9305- 


88888 
99999 
44777 
44000 
56224 
58378 
11378 
33603 
80054 
02110 


DRIVE GEAR, INJ PUMP 


9305- | 1 


54 KEY; FEED PUMP, INJ PUMP 


8942274810 


894169-5280 


894227-4850 
894433-7600 


3305- 1 


DRIVE, INJ PUMP 
9305- 2 


> TIMER, INJ PUMP 





9305- 1 
9305- 1 


57 SHAFT; DRIVE, INJ PUMP 


894227-4800 


SLEEVE; CONT, INJ PUMP 


91225-0580 
59/DISC; DRIVE 
894227-4890 


894227-6470 


Р -198 


9305- | 
9305- 
INJ PUMP 


9305— 


9305- 





asco 
|| 


6O|SPRING; DRIVE DISC, IM) PUMP _ 


88888 
93999 
77777 
00001 
66681 
29917 
94842 
60035 
90667 
01101 


JKLMNO 


88888 
99999 
77777 
11411 
22333 
44666 
44666 
00888 
45123 
00111 
PORST 


UY WY 




















ТЕСТЕРИ 








KLMNO 





PORS 


TUYWX 








INJECTION PUMP 0-80 | 





PART NAME 





555851888848888888886885 

11999999999999999999999 

55444447777777777777777 

661444400000001111111122 
PART ! жир | 800624562246668122333911 remark 

111585583782991 7446566089 і emarks 

NUMBER C DATE |А 1101887113788484244666345 

24914336035003500888742 

53159800549066745123884 

32030021100110100111000 i | 

ABCDEIFGH I JKLMNOPORS TUVWXYZ ABCDEFGH IJKLMNOPORS| ПУХ 





61 CAM; DISC, PLUNGER, INJ PUMP 
94229-1570 | |9305- 1 


62 SEAT; PLUNGER SPRING, INJ PUMP 
(B; | 981235-0150 | 18305- AABCDEFGHI 
894227-5161 | |9305- 1 J 


SPRING; PLUNGER, INJ PUMP 
515643-0090 | 18305- ala BCDE 


64 SEAT; PLUNGER SPRING LWR, INJ 
981235-0210 | |9305- AMBCDE 
894227-5170 | |9305- 2 


SPRING KIT; PLUNGER, INJ PUMP 
894229-1640 | |9305- 


66|SHIM; PLUNGER SPRING, INJ PUMP 
894227-5180 
894227-5190 
894227-5200 
894227-5210 
894227-5220 
894227-5230 
894227-5240 
894433-2040 
894433-2050 
894433-2060 
894433-2070 
894433-2080 
894433-2090 
897146-1390 
897146-1400 
897146-1410 
897146-1420 
897189-3600 
897189-3610 
897189-3620 
897189-3630 
8971893640 
897189-3650 
897189-3660 
897 189-3670 
897189-3680 
897189-3690 
897189-3700 
897189-3710 








u — — — — Lu 
ГГГ г г г г г г г гг г 





















































Р -199 








T| APPLIED [L 
DATF 


53159 
32030 





897189-3720 | 19305- 
897189-3730 | |9305- 
897189-37404 |9305- 


ӨЛІРІМ; GUIDE, PLUNGER SPRING 
894227-5250 | |9305- 2 
897214-3650 | |9305- 2 
894227-5250 | [9305-0205 | | 2 
897214-3650 | |0206- 2 


68 TAPPET; CM/SHF, INJ PUMP 
981221-2230 | |9305- 
115622-0030 | 19305- 


69| СИТОЕ; ТАРРЕТ, INJ PUMP 





515619-0410 | |9305- | “ее 


701РЇМ, TAPPET ROLLER, INJ PUMP 
981222-2200 | |9305- | | ah BCDE 


71/BUSHING; TAPPET ROLLER, INJ PUMP 


115629-0010 | |9305- | haces 


72 ВОП ЕН; TAPPET, (NJ PUMP 
115622-0030 | |9305- | იცის 


73 GASKET; COVER TO HSG 
894386-5960 | |9305- 
894227-4910 | |9305- 


894171-1090 | |9305- 
894242-9670 | |9305- 


115619-0030 9305- 
89437 3-2760 9305- 


981215-1150 | 19305- 


909110-4060 
115729-0060 
5156310090 
894171-1100 





P -200 


55888 


8888888888 
9999999999 
4477777777 
4400000001 
5622466681 
5837829917 
1137894842 
133603160035 
18005490667 
0211001101 





FGHI K 


FGHI | 








FGHI JKLWNO 


88888 
99999 
77777 
11111 
22333 
44666 
44666 
00888 
45123 
90111 
PORST 








888 
999 
777 
122 
1911 
1089 
1345 
742 
884 
000 
УХТ 














ABCDEFGH FUKLHNOPGRSITUVWX 


























Remarks 





INJECTION PUMP 0-80 | 
помо | 


PART NAME 


5588888888888 888888 ! i 

11999999999999999899 | 

55444447777777777777 

861444400 000001/11111 | | 
PART 1 APPLIED 00624562? 46668122333 | R k 

11585583782991 74 4656 ema гк. 
NUMBER |с] DATE 01867113788484244666 

249443360 36003500888 

53159800549066745123 

32030021100110100111 

ABCDEFGH I JKLMNOPORS TUVWXYZ ABCDEFGH О JKLNNDPORS 


KEY 
NO. 














WASHER; LK,FUEL FEED PUMP FIX 
9091505080 | |9305- | she CDE 


PLUG; HSG, INJ PUMP 
515619-1360 | |9305- 4 
515619-1360 | |9305- 3 
894242-2840 | |9305- 1 


83|GASKET; HSG PLUG 
8942276710 | |9305- PORST 


84|GASKET; BRKT TO HSG 
894247-7220 | 19305- | PARST 


88 ОГТ, ЕМЕ, OIL FEED, INJ PUMP | 
909706-0370 | |9305- FGHI K мно 


89| GASKET; OIL FEED BOLT, INJ PUMP 
909572-0100 | |9305- ервсовроні K HNO 


SO|VALVE; OVERFLOW, INJ PUMP 
8942275440 | 19305- 1 
897122 0630 | |9305- 1 


SHIM; PLUNGER, INJ PUMP 
94227-5280 | |9305- A 
894227-5290 | 19305- 
894227-5300 | |9305- 
894227-5310 | 19306- 
894227-5320 | |9305- 
894227-5330 | 19305- 
894227-5340 | 19305- 
894227-5350 | |9305- 
894227-5360 | |9305- 
894227-5370 | |9305- 
894227-5380 | |9305- 
894227-5390 | |9305- 
894227-5400 | |9305- 
894227-5410 | 19305- 
894227-5420 | |9305- 
894227-5430 | |9305- 
894227-5440 | |9305- 
94227-5450 | |9305- 
8942275460 | |9305- 
894227-5470 | 19305- 
894227-5480 | |9305- 
894227-5490 | |9305- 





BCDE Шуй 





PORST: 





= > 2 ә — = = = 








D D 


Е: 





= 
CC се ну пи 0 С ee 5-6 
гү I PC гг г г г гг тг гг г тг үг ге Г Го 


























Р -20 


0-80 


FIG-NQ. 


KEY 


NO. 


100:PIPE; FUEL INJ PUMP 


(А) 
(B; 
(в; 


1011 6А5КЕТ; OVERFLOW МІ М, INJ PUMP 








INJECTION PUMP 





PART NAME 








APPLIED 
DA 





558888888888888 
119999999999999 
5544 44477777777 


66144 
Цо00624 
Вт! 1585 

У 01857 

24944 

53159 

32030 

ABCDE 


4400000001 
5622466681 
5837829917 
1137894842 
3360360035 
8005490667 
02110101103 
FGHI JKLMNO 





SHIM; PLUNGER, INJ PUMP 


94227-5500 
894227-5510 
894227-5520 
894227-5530 
894227-5540 
894227-5550 
894227-5560 
894227-5570 
894227-5580 
894227-5590 
894227-5600 
894227-5610 
894227-5620 
804227-5630 
894227-5640 
894227-5650 
894227-5660 
894227-5670 
894227-5680 
894227-5690 
894227-5700 
894227-5710 
894227-5720 
894227-5730 
894227-5740 
894227-5750 
894227-5760 
894227-5770 
894227-5780 
894111-6580 
894111-6590 
894111-6600 
894111-6610 
894111-6620 

1 

1 

1 





894111-6630 
894111-6640 


894111-6650 


8942432520 
897029- 7490 
894249-9550 


894227-6450 
897119-1870 


Р -202 


9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 


9305- 
9305- 
9305- 


9305- 
9305- 











2 
2 





m 


гэг р р р р р р о і И п і ді р гг г 


ret 


F 





CC tee en ( C de ს C C ( 6 сес с 








88888888 
99999099 
77777777 
11111122 
22333911 
44665089 
446665345 
00888742 
451231884 
001111000 
PORSTUVWXY 


PORST: 
PORST! 
PORST 
PORST 
PORST 
FÜRST 
PORST 
PORST 
PORST 
PORST 
PORST 
PORST 
PORST 
PORST 
PORST 
PORST 
PORST 
РОН51 
PORST 
PARST 
PARST 
PORST 
РОН51 
PORST 
PORST 
PORST 
PORST 
PORST 
PORST 
PORST 
PORST 
PORST 
PORST 
РОВ5Т 
РОВ5Т 
РОН5Т 
ი0851 











ZABCD 














EFGHIUKLMN 








OPORS 





ШИ 








Remarks 





INJECTION PUMP 








PART NAME 





8882888888888 
11999999999999993999999 
55444447777777777777777 
66144440000000111111122 

0|/00624562246668122333911 

Т|1 1585583782891744666089 Remarks 

У 018671 1378/9484 21444 666/345 
249443350360035 00888 42 
53159180054906674 51231884 
320301021100110110011 1/000 ! 
ABCDEIFGHI JELMNOPORSTUVWXY ОРОНОТ. 














101/GASKET; OVERFLOW VLY, INJ PUMP 
897249-5450 | |9305- 2 
897119-1870 | [9305-0205 | | 2 
897249-5450 | |0206- 2 


ТОБІВЕАНІМО; СМИЗНЕ ВА, INJ PUMP 
509800-0380 | 19305- 1ABCDE 
900090-6770 | |8305- ТАВСОЕ 


107/ SHIM; AR BEARING, CM/SHF 
515619-0390 | |9305- BCDE 
515529-0150 | |8305- BCDE 
515829-0160 | |9305- BCDE 
5156290170 | |9305- BCDE 
51529-0180 | |9305- BCDE 
5155290190 | |9305- BCDE 
515629-0200 | |9305- BCDE 
515629-0380 | |9305- BC 
515629-0900 | |9305- BC 
981225-0330 | (8305- BC 
115639-0880 | 19305- с 
115619-0900 | |9305- DE 
51561-0380 | /9305- DE 
515629-0210 | |9305- DE 


109 RACK; CONT, INJ PUMP 
515637-0020 | |9305- I о 
515837-0050 | |8305- 


114|BEARING: CM/SHF РАТ, INJ PUMP 
509800-0380 | |9305- (асерін 
1 























900090-6770 | |9305- BCDEFSHI 








117 GASKET; EYE BOLT, INJ PUMP 

(В) | 115759-0010 1 |9305— 2ASCDE 

(А) | 884433-6450 | |9306- 

(A) | 897119-1870 | |9305- 
897248-5450 | |9305- 
897119-1870 | |9305-0205 
897249-5450 | |0206- 


BOLT; EYE,FUEL INL, INJ PUMP 
115619-0820 A 

8941748240 
97330-0010 
8941748240 
8973300010 


(523 








lo co (ს б) 



































P –203 


E 
NO. 


PART NAME 


118/00624562246568122333911 
PART т APPLIED | კ ТП 1585583782991742656089 
NUMBER DATE 44686345 
24944336038003500888742 
53159800549066745123884 
32030021 1001 101/001 11000 

FGHI JKLMNO 


119 SPACER; FUEL INL, IM. PUMP 


89422 7-6620 


981235-0170 


YW PUMP 


8888888888888 


119999999909990999990 99 
554444477777777177777777 
66144440000000111111 


У(018671 137894842 


9345- 


9305- 


148) GASKET; COVER FIX BOLT 


981215-1440 


|2305- | | 2A 


BOLT; AIR BLEED, INJ | 


115619-0240 
115619-0240 


GASKET; 

94144-5880 
894144 5880 
115638-0080 


9305- fi 
3305- fi 


BCDE 


BCDE 





BLEED BOLT, | „M 


9305- 
9305- 
9305- 


BCD 4 


RING; AR BEARING, ni INJ იყი 


981225-0470 


9305-- 


SHIM; FRT BRG, mal 


515629-0150 
515629-0160 
515629-0170 
5156290180 
515629-0190 
515629-0200 
515629-0380 
981225-0330 
515619-0390 
515629-0900 
115639-0880 
515619-0900 
515619-038C 
515629-0210 


894227-3371 


BOLT; GEAR 
515619-1120 
901910-6180 


167|BOLT; CONT 
115639-0030 


P -204 


9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 


2 2) о 2 ыш о 


9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 
9305- 


INJ PUMP 
9305- 


то ша 
9305- 
9305- 


RACK, 
9305- 


BCDEIFGHI 


BCDEFGHI 
BCDEFGHI 
BCDEFGHI 
BCDEFGHI 
BCDEFGHI 
FGHI 

GHI 

GHI 
FG | 
GHI 
GHI 














> > > - > > > > P< >x >= 











122 












































Tien н Tit 
пьгрегререве 





H H l H H I 


I 
ლ: 


Remarks 





INJECTION PUMP 





KEY 
мо. | PART NAME 


55888B88858888888888885 
11999999999999999999999 
5544444772772 771277771777 
66144440000000111111122 
art 1 ope јер ІЧФРОб24562246668122333811 
тр 158558378299174 4666089 
NUMBER fej DATE  biss7i13789484244666]45 
24944336036003500888742 
53159800549066745123884 
32030021100110100131080 | 
АВСРЕРОЧІ JELMNOPORS TUYWXYZABCDEFGHILKLMNOPORS|IUVWX 








176¡PLATE; (К, DELIVERY МУ HOLDER 
515625-0010 | |9305- 2KECDEFGHI 


177|PINION; CONT SLEEVE, INJ PUMP 
981225-0570 | |9305- shecnercn 


178 SCREW; PINION, INJ PUMP | 
981235-0030 | |9305- apocoreoni 





SHIM; TAPPET, ЇМО PUMP 
515619-0340 | |9305- 
515619-0350 | [9305- 
515619-0360 | |9305- 
515619-0019 | |9305- 
515619-0020 | |9305- 
515619-0030 | |9305- 
515619-0040 | 19305- 
515619-0050 | |9305- 
515619-0070 | (9305- 
515619-0080 | |9305- 
515619-0090 | |9305- 
515619-0100 | |9305- 
515619-0110 | |9305- 
515619-0120 | 19305- 
515619-0130 | |9305- 
515619-0150 | (9305- 
981235-0420 | |9305- BCDEFGHI 
981235-0430 | |9305- BCDEFGHI 
981235-0440 | |9305- BCDEFGHI 
981235-0450 | 19305- BCOFFGHI 
515619-0250 | 19305- ВСОЕРОН | 
515619-0260 | 19305- BEDEFGHI 
515619-0270 | |9305- AABCDEFGHI 
515619-0370 | |9305- RABCDEFGHI 
515619-1060 | |9305- ABCDEFGH | 
515619-1070 | |9305- RABCDEFGHI 
515619-1080 | |9305- АВСОЄРБНІ 
515619-1090 | |9305- BCDEFGHI 
515619-1100 | |9305- BEDEFGHI 


197 PICKUP; INJ PUMP 
894440-2810 | |9305- GH 


246 ROLLER KIT; INJ PUMP 
97163-1720 | |0206- 


BCDEFGHI 
BCDEFGHI 
BCDEFGHI 
BCDEFGHI 
BCDEFGH | 
ВСОЕЕСН | 
BCDEFGHI 
BCDEFGHI 
BCDEFGHI 
BCDEFGH | 
BCDEFGHI 
BCDEFGHI 
BCDEFGHI 
ECDEFGH! 
BCDEFGHI 
BCDEFGHI 








555555555 555555555 














ААА ААА ААА ЛА ААА ЛА ДА АА МОЖА ZA 25 x 25 x 
































Р -205 


FIG-NO. 





17(А) 18.4 
1 (А) 78 (B) 76 (A) 


710) 


О81А01508 73 





Р -206 


GOVERNOR; INJECTION PUMP 0-81 | 
(NO.2) 








104 (0) 





081402508 73 





P -207 













GOVERNOR; INJECTION PUMP 
(NO.3) 





9 211 2078 
219 М 


08140350873 





Р -208 


GOVERNOR; INJECTION PUMP 


587 


08140450873 


211 
219 207(B) 





213 


220 





191 
189% » 
L 
а 


N À 
12 (В) 
15 (С) 


18 (В) 


2 





Р -209 


[0-81 | GOVERNOR; INJECTION PUMP 
99 100 


Sal, т 


93 (В) 
99 (А) 


90 (В) 
PI 102 
104 (А) 9300) 


17(C) 
15 (А) 
14 


“ 45 
ა — 45(8) 
ESS. | 47 


08 1A0550873 





Р -210 


GOVERNOR; INJECTION PUMP 


55588 
11899 














TIGOVERNOR ASM; INJ PUMP 


515720-1401 9305- 
515720-2590 9305- 
894165-8920 9305- 
894334-8890 9305- 
894337-7800 9305- 
897106-3590 9305- 
897023-9570 9305- 
897063-4370 9305- 
515720-1480 9305-9603 
897081-4370 9504- 
897081-4370 9305- 
897136-4171 9305- 
897191-2820 9305- 
897218-9550 9305- 
89/219-7320 9305- 





2|HOUSING; GOV, INJ PUMP 


(А) 
(В) 
(С) 
LC) 





515721 –0040 9305- 
515711-0020 9305- 
515721-0350 9305- 
515711-0010 9305- 
981311-1580 9305- 


BOLT; GOV HSG, INJ PUMP 
515729-0270 | |9305- 
981215-0360 | |9305- 
5157290270 | |9305- 
901900-6140 | |9305- 


PLATE; START SPRING, К 
9813253970 | (9305- Ш р 


GASKET; GOV TO INJ ТІ Ж 
115729-0010 | |9305- 

515729-0001 | |9305- | BCDE 
115779-0930 | |9305- 1 


IMPELLER; GOV HSG, ne 
981315-2070 | 19305- 


COVER; GOV HSG, INJ 1, 
515721-0080 | (9305- 
981313-1050 | |9305- 
515721-0220 | 19305- 
894336-0440 | 19305- 


85580588808 
9999999999 
4477777777 


5622466581 
5837829917 
1137884842 
3360360035 
8005490667 
0211001101 
FGHI SKLMNO 
— 





4400000001111 


58582858 
99999999 
77777727 
111122 
22333911 
44866089 
44666345 
00888742 
45123884 
001111000 
PORSTUVHXY 























Remarks 





























М6Х14 W/LK WASHER 





Р -211 


GOVERNOR; INJECTION PUMP 


| FIG-NO. | NO. 


| 
мо. | PART NAME 
55888 8888 8888 8488 
1999999999999999999 
8544444777777777777 
661444400000001111111 
PART î APPLIED |] 5 | | §65583782991744666 Rema rk 
T 1 emarks 
NUMBER DATE Rl ylo1 867 1 з7 волвазиасве 
4944336036 0035100888 
53159800549066745123 
32030021100110100111 
KLMKROPORSTUVWXYZABCDEFGHIDKLNNOPORSTUVWX| 


515729-0540 9305- 
515729-0330 9305- 
€ 
ү 











515719-0190 | |9305- 
894227-6360 | |9305- 


GASKET; COVER TO HSG, GO 
115729-0020 | |9305- 
515719-0200 | |9305- 
894227-5990 | |9305- 
897136-4130 | |9305- 
115779-0940 | |9305- 


FLYWEIGHT ASM; GOV 
981321-3230 | |8305- 
981315-1940 | |9305- 
515722-0020 | |9305- 
135722-0210 | 19305- 
894228-4030 | (9305- 
894408-5420 | |9305- 
894228-4030 1 |9305-0205 
894408-5420 | |0206- 











519619-0490 9305- 


894227-6130 9305- 


15|WASHER; LK, FLYWEIGHT FIX, GOV 





515729-0340 | |9305- 1 
894227-6120 | |9305- 1 
894408-5170 | |9305- 1 


16| МИТ; FLYWEIGHT FIX, ОУ 
981325-0860 | 19305- | ip ср 


SHIM; FLYWEIGHT SLEEVE, GOV 
9813250880 
9813255510 
9813255520 
9813255530 
5157292860 
515729-2870 
115729-8910 
115729-8920 
115729-8930 


CD 

















чо с? су = со со ко 2 
































P -212 


GOVERNOR; INJECTION PUMP 








KEY 
NO.| PART NAME 
55848 85488888 5 48 
11999999999999999999 
554449477 77777777777 
661 44440000000 111111 
PART | APPLIED а 00624562246668122333 
Th 15855583782991744666 
NUMBER [с DATE Ң 18671 1378948424666 
2494 41335036003500888 
53159800549066745123 
32030021100110100111 
FGHI JKLMNOPORSTUVWXYZABCDEFGHIUKLMNDFORSTUVWX 


1 
17 IM; FLYWEIGHT SLEEVE 
(B) | 888410-2040 | |9305- 
(в) | 988410-2050 | |9305- 
(0) | 894227-6070 | |9305- 
(С) | 9942276080 | |9305- 
(0) | 894227-6090 | 19305- 
10) | 94227-6100 | |9305- 
ic) | 884227-6110 | |9305- 
(0) | 894231-1230 | |8305- 
(С) 1 894231-1240 | |9305- 
(с) | 894231-1250 | |9305- 
(С) | 894231-1260 | |9305- 


18|SLEEVE; GOV 

(А) | 515719-0080 | |9305- 

(В) | 981315-1640 | |9305- 

(0) | 894433-2220 | |9305- 

ic) | 897128-6500 | |9305- 

(С: 1 897175-8640 | |9305- 

(С) | 897132-9080 | |9305- 

(С) | 897332-3260 | (9305- 

(С) | 897144-3550 | (8305-0205 
(0) 1897332-3260 | 10206- 


19 САР; GOV SLEEVE, INJ PUMP 
894408-5190 | 19305- 
897144-3560 | |9305- 


20/PLUG; CLOSING, GOV SLEE 
894408-5200 | |9305- A 
894408-5210 | |9305- 
894408-5220 | |9305- 
894408-5230 | |9305- 
894408-5240 | |9305- 
894408-5250 | |9305- 
94408-5260 | |9305- 
894408-5270 | |9305- 
894408-5280 | |9305- 
894406-5290 | |9305- 
894408-5300 | |9305- 
894408-5310 | |9305- 
894408-5320 | |9305- 
894408-5330 | |9305- 
894408-5340 | |3305- 
894408-5350 | |9305- 
894428-8680 | |9305- 
894428-8690 | |9305- 





< — — C — — — — — 


























6 2 9 2 
CUOLLLLLLLULLLI_LLLL 
ггг г г тг гг гг г тг гг тг г гг 



































P -213 


10-81 | GOVERNOR; INJECTION PUMP 








KEY 
мо. | PART МАМЕ 
888888888888888 
939999999999999 
447777777777 777 
440000000111111 
PART ! желер |Ц 8 0 0224582246668122333 Remark 
T] 1585583732991744656 етагк5 
NUMBER |С] DATE |Мүрэв67113780484214666 
336036003500888 
800549066745123 
021100110100111 
ABCDEFGH I JKLMNOPORSTUVWXYZABCDIEFCHIUKLMNUPORS| ОМИХ 


20 PLUG; CLOSING, GOV SLEEVE 
894428-8700 9305- AR 

894428-8710 9305- 
894428-8720 9305- 
894428-8730 9305- 
894428-8740 9305- 
894428-8750 9305- 
894428-8780 9305- 
894428-8770 9305- 
894428-8780 9305.- 
894428-8/90 9305- 
894428-8800 9305- 
894428-8810 9305- 
894428-8820 9305- 
894372-4990 | 19305- 
894372-5000 | |9305- 
894372-5010 | |9305- 
894372-5020 | |9305- 
897144-3570 | 19305- 
897144-3580 | |9305- 
897144-3590 | |9305- 
897144-3600 | |9305- 
897144-3610 9305- 
897144-3620 | |9305- 
897144-3630 9305- 
897144-3640 9305- 
897144-3650 9305- 
897144-3660 9305- 
897144-3670 9305- 
897144-3680 9305- 
897144-3690 9305- 
897144-3700 9305- 
897/144-3710 9305- 
897144-3720 | |9305- 
897144-3730 | |9305- 
897144-3740 | |9305- 
897144-3750 | 19305- 
897144-3760 | 19305- 
897144-3770 | 19305- 
89/144-3780 | 19305- 
897144-3790 | 19305- 
897144-3800 | |9305- 
397144-3810 | |9305- 
89/144-3820 | 19305- 
897144-3830 | |9305- 
897144-3840 | |9305- 
897144-3850 | |9305- 





9 D 55 10 5 0 50 53 53 23 0) 5) 50 За LD 39 59 50 50 s= À 

















C CC C C C C C C C C C LUI 
rrrrrrerrrrrrrrrrr 








D DDD 














5 == 53 Зо 53 5) 55 50 55 53 50 5» 55 5 






































Р -214 


GOVERNOR; INJECTION PUMP 





PART NAME 


55888888888888888888 
11999999999999999999 
55444447777777471777 
66144440000000111111 
00624562246668122333 
1158558378299} 744666 
01867113789484244666 
24944336036003500888 
53159800549066745123 
32030021100110100111 i 

А FGHI J UVWXYZ ABCDEFGH IUKLANOPORSTUYWX 








20/PLUG; CLOSING, GOV SLEEVE 
8971443860 | |9305- 
897144-3870 | |9205- 
897144-3880 | |9305- 
897144-3890 | |9305- 
897144-3900 | |9305- 
897144-3910 | |9305- 


LEVER ASM; GUIDE, GOV 
515725-0160 | |9305- 
515725-0330 | |9305- ı| 0 


LINK; LEVER TO CONT RACK, GOY 
981321-7130 | |3305- ТА 
115725-0110 | |3305- oo 


SPRING; START, GOV, INJ PUMP 
94472-0710 | |9305- 1 
515723-0820 | |9305- 1 


RING; SNAP 
309185-4040 | pos- 


LEVER; SUPPORTING, GOV 
515725-0420 | |9305- 1 


SPRING; SPD CONT LEVER, GOV 
94427-8510 | |9305- | D 
115723-2120 | 19305- 1 
515723-2120 | 19305- 1 


LEVER ASM; TENSION, GOV 
5157250170 | |9305- | 
1 D 




















515725-0500 9305- 





SCREW; LEVER ADJ, GOV 
115729-1010 | |9305- 1 | 
981325-1820 | |9305- | 0: 


SPRING CAPSULE; IDLE CONT, GOV 
981323-6170 | |9305- 1 р: 
897183-4540 | |9305- 6 
981322-2370 | 19305- HI 
115723-0480 | |9305- 


NUT; IDLING CONT 
900813-0230 | 9305- 



































Р -215 


10-81 | GOVERNOR; INJECTION PUMP 


manso | NO. 


cu | ¥ 
мо. | PART NAME 
55838888888888888888888 
119939999999999499999 
554444477 77777727777 
00001111111 
APPLIED |10 00624562246668122333 
LIT 1585583782991 744666 
NUMBER DATE | Уріве іі 3789484244666 
4944336036003500888 | 
5315980054906674 5123 
32030921100110100111 
ABCOEFGH| JKLHNOPORSTUVWAYZABCDEFGHIUKLMKOPORSTUVWX 


45/LEVER ASM; GOV, INJ PUMP 
1157258680 
5157250460 
897024-2380 
897062-2400 
897062-2380 








981322-2100 
981322-2380 
981313-3060 
515723-0120 
115/23-0410 
115713-0010 
115723-1460 
894473-1280 


PIN; ВЕТ 
897062-2410 | |9305- 
897088-6970 | |9305- 


48 SHAFT; GOV, ІМ.) PUMP 
94248-0020 | |9305- 














894227-6060 | рээ PORST 


50] МИТ; GOV SHAFT, INJ PUMP 
8944731290 | |9305- РОВ5Т 


51|SHAFT; LOAD CONT LEVER, GOV 
8941748280 | 3305- 1 | PORST 


WASHER; CONT SHAFT, GOV . | 
8942275900 | | | | 4 PORST 











894227-5850 9305- 1 


54 VALVE; MAG,ENG STOP, IM.) PUMP 
884242-2750 | 9305- 1 ; 


55|GASKET; MAG МУ, INJ PUMP 
894239-3730 | 9305- | | 


56|WIRE; LEAD, МАС МУ, INJ PUMP 
894470-5820 | 9305- 



































P -216 


GOVERNOR; INJECTION PUMP 


KEY 
мо | PART NAME 
888898888958588 
999999999999999 
447777777777777 
440000000111111 
I 1|200824562245668122333911 
PART T| APPLIED 46|1|11585/583782991744865088 
NUMBER [С] DATE 11378|8484244586345 
24944336036003500888742 
53159800549066745123884 
32030021100110100111 
ABC DEFGHI JKLWNOPURST 


894473-1350 | 19305- 
897138-0421 9305- 
894473-1350 | 79305-0206 
897138-0421 0206- 


59 COVER; GOV COVER 
115721-0230 | 19305- 
515721-0320 | [9305- 











515729-0630 | |9305- і 
901900-6160 | |9305- і 6X16 W/LK WASHER 
901900-6160 | (9305- i 1 6X16 МАК WASHER 


63|GASKET; COVER TO GOV COVER 
981391-9070 | 19305- D GHI | 


64/LEVER; LOAD CONT, GOV 
894472-0680 | |9305- 
515725-1220 | |9305- 
894460-3010 | 19305- 
94460-3020 | |9305- 
897136-4120 











894433-2140 | |9305- М 





894433-2170 | |9305- | 





894433-2160 | |9305- ||| 


SPRING; CONT LEVER, GOV 
515723-0880 | |9305- 1 
894433-2150 | |9305- 1 
894132-7850 | |9305- 1 








515725-0490 | (9305- 
894472-0870 
894322-7050 


115729-2940 
115728-2950 



































P -217 


0-81 | GOVERNOR; INJECTION PUMP 


FIG- | нею. | 


шан 
NO. 
888808588860858 | 
999999999999999 | 
447777777777777 
4400000001111111 
Чо 552248668122333 
PART т APPLIED [RIT 583782991744656 
NUMBER DATE У 01367113789484244666 
336036003500888 i 
800549066745123 
021100110100141 
UVWXYZASCOEEGHIDKLMNOPORSTUVWX 


79|SHIM; LEVER SETTING, GOV 
11572-2960 | |9305- 
115729-2970 | |9305- 
115729-2980 | |9305- 
115728-2990 | |9305- 


80| WASHER; LK, СОМТ LEVER, GOV 
909150-5060 | |9305- | 2 


82 МИТ, CONT LEVER FIX, GOV 
909110-4060 | 19305- 2 
115729-0060 | 19305- 2 


86|BUSHING; CONT SHAFT, GOV COVER 
981325-4290 | |9305- бн! 


87| ВОТ: RETURN SPRING, СОУ 
901300-6160 | |9305- | | 6X16 W/LK WASHER 


90 SCREW; FULL LOAD ADJ, GOV | 
515729-1230 | |9305- 1 =82 
981312-0730 | |9305- 1 
515723-1180 | |9305- 1 
988410-2570 | |9305- 1 
894426-0490 | 19305- 1 

1 
1 
1 


























894316-2740 | |9305- 
894316-2750 | (9305- 
894316-2760 | 19305- 





SPRING CAPSULE; ADJ, GOV 
515729-0650 | |9305- 1 
115723-0200 | |9305- il о; 
515723-1200 | |9305- 1 








BOLT; FULL LOAD STOPPER 
894426-0480 | |9305- | 


NUT; ADJ SCREW LK, INJ PUMP GOV 
284410-0270 | |9305- 
115779-0400 | |9305- 
981393-2040 | |9305- 
981315-0760 | |9305- 
981315-1810 | |9305- 
988410-2240 | |9305- 
981325-2370 | |9305- 
981326-1120 | |9305- 
115729-0550 | |9305- 


GOV 





~ 


GHI 
GHI 





с 
ლ 
т. 


ლ 


мж ань м эээ nm шь 
ლლ 
ლ 
































P –218 


GOVERNOR; INJECTION PUMP 





KEY 
мо. | PART NAME 





55888888888888888888888 
11999999999999999999999 
55444447777777777777177 
66144440000000111111122 

І 110|00624562246688122333911 

T| APPLIED || туба аз7 8 2991744666089 

C| DATE vloi867113780484244666345 
24944336036003500888742 
53159800549066745123884 
32030021100110100111000 
ABCDEFGHIJKLNNOPORSTUVWXY FFGHRHIDUKLNNOPOBRSTUVWX 





: 








93| МЛ: ADJ SCREW LK, IM.) PUMP GOV 
(в) | 894426-0471 9305- 1 J L 
(0) | 894316-2770 | 19306- J L 
(A) р909110-4080 1 9305- L 
tA) | 115729-0080 | |9305- | 
(0) | 984410-0270 | |9305- | 
10) | 115779-5080 | |9305- 


94 SCREW; ADJ, CONT LEVER, GOV 
515729-1220 | |9305- 
515729-1230 | |9305- 
115779-5850 | |9305- 
897179-6710 | |9305- 


PLUG; LEVER SHAFT, GOV 
515729-0530 | |9305- 
515729-0980 | |9305- 


BOLT; PIVOT, GOV LEVER 
894227-6010 | |9305- 


GASKET; PIVOT BOLT, GOV LEVER 
515729-0990 | |9305- 2 BC E 
894227-6020 | |9305- 2 


РІМ; TENSION LEVER, GOV 
981325-0620 | |9305- ТА р оні 


101 | САЗКЕТ; ADJ SPRING CAPSULE, GOV 
(В) | 884144-5880 | 19305- zA D|GHI 
(A) | 894227-5980 | |9305- 1 J PORST 


102 WASHER; FULL LOAD ADJ SCREW, GOV | 
894227-5930 | |9305- 1 PORST 


103[NUT; CAP, ADJ SPRING CAPSULE, GOV 
515729-1560 | |9305- 1 GH | 
981315-1790 | |9305- ij c 
981325-1120 | |9305- "ор 
515729-2000 | |9305- 1 


104 САР: LOCK NUT, ADJ SCREW 
(А) | 94316-2620 | |9305- 
(B) | 894316-2630 9305- 
(В) | 894316-2640 | |9305- 
{B) | 894316-2650 | |9305- 
{B} | 894316-2660 | |9305- 



























































P -219 


GOVERNOR; INJECTION PUMP 





888888888868888888 
989999999999899899 
447777777777777077 
440000000111111122 
1 562246668 11223330911 
PART Tj APPLIED 5337812991 7144666089 
NUMBER [Су DATE 113789484244666345 
336038003500888742 
8005419066 7145123884 
02110011 0100111000 


| ABCDEFGH I JIKLMNOP 06865 ТЮМИХУ| EFGHI 














104 САР: LOCK NUT, ADJ SCREW 
(0) | 1157705650 | |9305- 1 | : шуй 
(0) | 897179-6700 | |9305- 1 : i Џун 


106|КЕҮ; SWIVEL LEVER, СОМ | 
981325-0300 | |9305- | | if i | уми 


107|WASHER; SWIVEL LEVER, GOV | | 
981325-4880 | |9305- | | li i | uyw 


| 
108|COLLAR; SWIVEL LEVER, GOV | 
15728-3010 | | | Iს уми 


109 SHIM; SWIVEL LEVER, GOY 
(4) | 115729-0990 | |9305- 
(в) | 981351-1730 | |9365- 
(В; | 981325-0970 | |9305- 
(8) | 981325-1730 | |9305- 


SEAL; OIL,SNIVEL LEVER, GOV 
115729-0980 | |9305- ila D 


BUSHING; SWIVEL LEVER, СОУ 
897024-2380 | |9305- 1 
897024-2400 | |9305- 1 
115729-2930 | |9305- 2 


112 бАЗКЕТ, SWIVEL LEVER, GOV 
981321-2050 | |9305- | 2 р 


113[RING; SNAP, SWIVEL LEVER, GOV 
09185-4150 | |9305- га D ID=15 00=36 


114|PLUG: SWIVEL LEVER, GOV COVER 
81325-3180 в | || D 


118|COLLAR; CONT SHAFT, СОУ 
515712-0130 | |9305- ис 


119 МОТ, ENG STOP LEVER, GOV 
115729-2360 | |9305- 1 8 
09110-4080 | |9305- 1 E 


WASHER; LK, SPD ADJ LEVER, GOV 
9091508080 | |9305- ИВ Е 















































P -220 


GOVERNOR; INJECTION PUMP 


KEY 
мо. | PART NAME 


55888888888888338888888 
119999999999999/99993999 
5524444777777 77877377777 
8614444000000011111111122 
PART ! APPLIED 006245622 4666812 23331911 
11585583782981744666089 
NUMBER |c] DATE 1137894842446668 45 
24944335036003500888742 
531598005 4906674 5123884 
320300211 0011010011 1000 
А FGHI JKLMNOPORSTIUVWXY 


122 WASHER; CONT SHAFT, GOV 
981391-3010 | 19305- 1| BC E 
981391-3020 | |9305- 1| ВС Е 














125 САР; STOP LEVER SPRING, GOV 
981325-2100 | 9305- | D. 


128tSHIM; CONT SHAFT, GOV 
981391-3110 | |9305- | Ё BC Ej 


132| ВВАСКЕТ, ADJ SCREW, СОУ 
894371-0520 | |9305- 


133 ВОГТ: BRKT FIX, СОУ 
894331-5510 | |9305- | 2 


134 BRACKET; CONT CABLE, GOV 
894328-6070 | l9305- | | 


150| ADAPTER; GOV HSG, INJ PUMP 
981315-0650 | |9305- 1lABCDEFGHI 


151|BOLT; ADAPTER, GOV HSG, INJ PUMP 
901900-8180 | ¡9305- 1| ВС EF 


152/BUSHING; GOV SHAFT, HSG, INJ PUMP 
981391-5010 | [9305- Е B 


154;BOLT; GOV HSG 
515729-1120 | |9305- 


155 JOINT; HOSE, HSG 
909902-2600 | (9305- 


156 ЖАЗНЕН, GOV HSG 
183579-4920 | |9305- 
909150-6080 | |9305- 


BOLT; START SPRING PLATE, GOV 
901900-8180 | |9305- | i 8X18 WALK WASHER 


COVER; GOV HSG 
981315-2540 | |9305- 


BOLT; COVER 
115619-0340 | |9305- 



























































P -221 


0-81 | GOVERNOR; INJECTION PUMP 








55BS88888888588888888858 | 

11999999999999999999099 | 
55444447777777777777777 

661444400000001|11111022 | 

pat || нін (|200624562240688122333811 | 
Т|| 1588583782981744666088 

NUMBER [С] DATE R b186711378948424466645 ! 

24044336036003500888742 | 

6315980054905674 5123884 i 

32030021100110100111000 | 

ABCDEFGH JKLMNOP ORS TUVHXYZABCOEFGH IJKLWNOPORS| IVMX 








160|GASKET; PLUG TO #56 
11729-0150 | |9305– | | | 0 


161|PLUG: HSG 
115729-0380 | |9305- | | if D 


981316-1220 | |9305- | | 2 


169) SPRING; LEVER SET, GOV 
981311-4180 | |9305- 


179|LEVER; SPD ADJ, GOV 
515717-0100 | |9305- 
8944720720 | |9305- 
515725-0100 | |9305- 
94148-7480 | |9305- 
94139-2620 | |9305- 














981391-9060 | |9305- 


FORK; SHIFT, GOV 
515717-0060 | |8305- 


ROD; PUSH, GOV 

115729-0890 | |9305- 
115729-0900 | |9305- 
115729-0910 | |9305- 
981315-1840 | [9305- 
981315-1850 | |8305- 
981315-2280 | |9305- 
981315-2290 | |9305- 
981315-2410 | |9305- 
981315-2300 | |9305- 


SPRING; PUSH ROD 
98131-4150 | 19305- 


WASHER; PUSH ROD 
988410-1980 | |9305- 


SHAFT; LEVER, GOV 
981313-5020 | |9305- 











сэ сзсз С> Сз СУ С) Сэ СЭ 
=т=т Беу Бөз oo 
=> > > => 2 2 25 22 ч 








981322-2380 9305- 





























Р -222 


GOVERNOR; INJECTION PUMP 





PART NAME 





5588 8888 88858 88888 
11999999999999999999 
447777777777777 
440000000111111 
562246668122333 
583782991744656 ! Remarks 
11378р484244666 
336036003500883 
800549066745123 
021100110100111 
FGH1J PORST 











981316-1290 | |9305- 


981311-1660 | /9305- 


115729-0870 | |9305- 
115729-0870 9305- 
(в) | 515719-0140 | 19305- 


515713-0120 9305- 
981313-3100 9305- 
515713-0100 9305- 








515712-0120 | |9305- 
515713-0130 | 19305- 
894132-7410 | |9305- 


115723-0400 | |9305- 
981311-4090 | |9305- 
515713-0110 | |9305- 
894132-7420 | |9305- 





981315-0940 | |9305- 


213|CLIP; GOV 
515719-0330 | 19305- 
394139-2630 | 19305- 
894148-7490 | 19305- 


214 JOINT; HOSE, GOV 
981315-1900 |е 


215|BOLT; DIAPH 
981315-2110 | |9305- 


216/PIN; SPLIT, DIAPH 
515718-0110 
981315-1910 


217[SHIM; GOV 
9813151200 









































Р -223 


GOVERNOR; INJECTION PUMP 


PART NAME 





888888888885858888 
999999999999999999 
447777777777777777 
440000000111111122 
| Чо 562246668 1122333911 
Т APPLIED ат 1585158378299 1 74 466610 89 Remarks 
C; DATE ¥l01 86711 13799484214 46661345 
3360 316003500888) 42 
2005 4906674512318 84 
021100110100111000 
КГИНОРОН5 TUVWXYZABCD ЦНКГМН РОНЗЇТОУНХ 








217|SHIM; GOV 

981316-1080 | |9305- 
981316-1090 | |9305- 
981316-1100 | 19305- 
115729-0850 | 19305- 
115729-0860 | 9305- 
981316-1119 | 19305- 
981316-1120 | 19305- 


NUT; DIAPH 
9884104660 | |9305- 


PLUG; GOV 
981316-1260 | |9305- 


SCREW; CLIP, GOV COVER 
515719-0130 | |9305- 
515619-0780 | |9305- 
894247-0290 | |8305- 


WASHER; LK,DIAPH 
9091505050 | 19305- 
183539-0440 ий 


WASHER; PL,DIAPH 
515719-0110 | |9305- 


BEARING; SLEEVE 
900090-22901 |9305- 


LEVER; GOV 
981311-7300 | |9305- 
981311-7510 | |9305- 


LEVER; GOV 
981311-7520 | |9305- 


BOLT; GOV LEVER 
981315-0690 | 19305- 
981315-1820 | |9305- 


SPRING; GOV LEVER 
981315-1120 | |9305- 
981311-4170 | |9305- 


229) BUSHING; GOV LEVER 
515712-0130 | |9305- 





















































P -224 


GOVERNOR; INJECTION PUMP 








9858888888888888 
999999999999999 
447777777777777 
440000000111111 
562246668122333 
583782991744656 
113789484244656 
336036003500888 
8005 49066745123 
021100110100111 





230 SCREW; GOV LEVER 
988410-1970 | |9305- 


231|WASHER; GOV LEVER 
981391-3030 | 19305- 1 
894128-9280 | |9305- 1 





GASKET; SPRING CAPSULE CAP, 60 
897084-3470 | |9306- || il с 





LIMITTER, GOV CONT 
981235-0340 | |9305- ТАВСОЕ 
981325-4350 | |9305- 1 


SEAT; GOV SPRING, INJ PUMP 
981315-1650 | |9305- | | с 


SEAT; GOV SPRING 
981315-1950 | |9305- 


RING; SNAP, GOV 
981316-1270 | |9305- 


SCREW; GOV SPRING 
515719-0230 | |з%5- | 














93 ЦЕМЕЋ; CONT 
897063-1650 | [9305- 
897063-1660 | |9305- 








41|SEAL; DIL, GOV 
515729-0090 | |9305- 
981316-1230 | |9305- 


42 KEY; WOODRUFF, SHAFT 
515719-0100 | [ese | | | с 


69 PIN; SPLIT, SHAFT 
981315-1910 | |9305- 218 
981315-1910 | |9305- 1 СЕ 


SHAFT; CONT, GOV HSG, INJ PUMP. 
981311-5160 | |9305- E 
981311-5240 | |9305- 


GASKET; CAP 
515729-0980 









































Р -225 


| 0-81 | GOVERNOR; INJECTION PUMP 








KEY 
No.| PART МАМЕ 
5588 88888 888888888868 
11999999998999999999699 
55444447777777777777777 
6514444 000000011111 1122 
PART ! жеде) |Ц0|) 0824862248668122333911 
115855837829917144666089 
NUMBER jej DATE | Мүртэ6711378948424666345 
24344336036 003500888742 
53159800549066745123884 
32030021140110100111000 








430 САР МЛ; ADJ LEVER 
115729-0930 | |9305- GHI | MNO 
115779-5840 | |9305- 


456| SPRING; LEVER, СОУ 
894321-1680 | |9305- 
894408-5370 | |9305- 


ADAPTER; GOVERNOR, INJ PUMP 
115779-5670 | |9305- 1 















































Р -226 


MEMO 


Р -227 


FEED PUMP; INJECTION PUMP 








084A01508 73 





P -228 


FEED PUMP; INJECTION PUMP 








55888988888888888888 
11899999999999999999 
55444447777777777777 
66144440 000000411111 
0624562246668 1122333 
11585583782991744666 
0186711378948424 4566 
24944336036003500888 
53159800549066745123 
320300211 00110100111 
ABCDEFGH IJIELMNOPORS TUVWXYZABCDEFGH IUKLHNOPORSITUVHX 












































1|PUMP ASM; FUEL FEED, INJ PUMP | 
(87 | 8941788430 | |9305- 168006660! К MNO f 
(a) | 8942274770 | |8305- 1 J L 
2|PUMP; PRIMING, FUEL FEED PUMP 
594131-1900 | 9305- | | увсрврсни K UNO 
GASKET; PRIMING PUMP, FUEL FEED PUMP | 
1098280160 | | | | ABCDEFGH! к мно | 
SPRING; VLV,FUEL FEED PUMP 
981351-7020 | |%5- | | 2касовевні мно 
5 МА МЕ; FUEL FEED PUMP 
981361-6020 | | | [apeeoefon умо 
GASKET; PLUG,FUEL FEED PUMP 
109623-0160 | |as- | 1RBCDEFGHI uno] 
BOLT; EYE, FUEL OUTLET, FEED PUMP | 
"15618-0820 | | | прасоврені K ино | 
GASKET; EYE BOLT, OUTLET, FUEL FEED PUMP | 
+15759-0010 | | | Засовғон! к MNO: | | 
ADAPTER; EYE BOLT, FUEL FEED PUMP | 
115759-0030 | |%5- | 1увсреввн! к HNO} : i 
11 80LI; EYE, FUEL 1NL,FEED PUMP – | | 
515759-0270 | | | 1увсоврен K MNO | | 
121 GASKET; EYE BOLT, INL, FUEL FEED PUMP | 
115759-0010| | | | | ввоекон K MNO 
13/RING; SNAP, TAPPET, FUEL FEED PUMP 
981355-0250 [ese | | Авсоввочи 
15/HOUSING; FUEL FEED PUMP 
515751-0120 | | | | ascos 
16|PISTON; FUEL FEED PUMP 
981351 2050 | | | | авсресни K 
17|SPRING; PISTON, FUEL FEED PUMP 
981351-3030 ' 


P -229 




















FEED PUMP; INJECTION PUMP 





PART NAME 


55889853888883889838 | 
11999999999999999999 
55444447 777777777777 
66144440000000111111 
I (|0|006245622456881р2333 
PART T| APPLIED [ol ту 1585583782991 744666 
NUMBER |С) DATE У01867113789484244666 i 
24944335036003500888 
53159800549066745123 | 
32030021100110100111 
FGHIJKLMNOPORSTUVWXYZABCDEEFGHIUKLNMNDPORSIUVWXJ 


18| БАЗКЕТ, PISTON PLUG, FUEL FEED PUMP 
981355-0350 | |9305- 1ABCDE UV 














19 PLUG; PISTON SPRING, FUEL FEED PUMP 
894171-1850 | |8305- | | (өспе рум 





22 МАМЕ; REGULATING, INJ PUMP | | 
894227-6420 | |9305- 1 J L PORST: 


23|RING; SPRING, REGULATING МУ, INJ PUMP 
894227-6430 | 19305- 1 ЛЕ |Parst 


24| GASKET; REGULATING УГУ, INJ PUMP | 
894227-6410 | 19305- | PORST 


25| GASKET; REGULATING М.У, IM.) PUMP 
94227-6400 | |9305- PORST 








894227-4790 | |9305- FORST 


27 COVER; FUEL FEED PUMP | 
894227-4780| |9305- | | | PORST 


TAPPET ASM; FUEL FEED PUMP ` 
515754-0010 9305- 1АВСРЕРСН! 


29| ROLLER; TAPPET, FUEL FEED PUMP 
981351-4030 | |9305- | BCDEFGHI К ммо 


ЗОЇРІМ; TAPPET ROLLER, FUEL FEED PUMP ` 
9813514100 1 |9305- 1ABCDEFGHI K MNO 


31|GUIDE; TAPPET, FUEL FEED PUMP | 
115759-0020 | |9305- в К MND 









































P -230 


MEMO 


P -231 


AUTO TIMER; INJECTION PUMP 
(NO.1) 





085A0150873 





P -232 


а. 
= 
5 
a 
z 
© 
E 
O 
LLI 
72 
z 
E 
LL 
= 
= 
© 
= 
> 
< 


085А02508 73 





P -233 


AUTO TIMER; INJECTION PUMP 


1 кепе | (879823 
R Th1585 

c| DATE Y 
ABCDE 


TIMER ASM: INJ PUMP 
15740-0728 | | АВСОЕ 


GEAR; DRIVE, INJ PUMP 
512524-0660 co ТАВСОЕ 





89457-5170 | sa | 6ABCDE 


FLYWEIGHT; TIMER, INJ PUMP 
981343-5050 |%5- | | 248000 


19 MII 
981345-3060 | {9305- ТАВСОЕ 


20/SHIM; INNER SPRING, TIMER, INJ 
981 345-0430 | |9305- RABCDE 
515749-0090 | |9305- RABCDE 
981345-0440 | |9305- RABCDE 
515749-0680 | |9305- RIABCDE 
981345-0450 | |9305- AB CDE 
515749-0100 | |9305- BCDE 
515749-0690 | |3305- BCDE 
515749-0700 | |9305- BCDE 
515749-0710 | |9305- BCDE 
515749-0110 | |9305- 
894227-4950 | |3305- 


23|МЛ; TIMER FLANGE, | 
115619-0010 | |3305- 











515619-0480 9305- 


26|FLANGE, TIMER, INJ PUMP 
981343-3950 | |9305- | рвсоь 


31|SCREW; TIMER COVER, INJ PUMP 
894313-2760 | |9305- 4 


З8|СОМЕВ; ТІМЕН, INJ PUMP 
894473-1200 | |9305- 1 


40|GASKET; TIMER COVER, INJ PUMP 
894227-4910 | |9305- 1 





BOLT; DRIVE GEAR FIX, INJ PUMP 


88885 
99999 
44777 
44000 
56224 
58378 
11378 
33603 
80054 
02110 


G 


аз бз аз бэ пу бэ со ооо» 





P -234 


88858 
99999 
77777 
00001 
66681 
29917 
94842 
60035 
90667 
01101 





KLAN OF 


88858 
99999 
77777 
11111 
22333 
44666 
44666 
00888 
45123 
00111 
ORST 





| 


РОВЕТ 


UYWXY 


сссссссссс 








ZABCD 





EFGHI 


























Remarks 


COM со moO мо бо = 


н 

сэ 
თ 
= 





AUTO TIMER; INJECTION PUMP 


PART NAME 


88889888881 88884888 
999999999999999999 
447777777777777777 
440000000111111122 
562246668122333911 
58378 2991744666089 | Remarks 
113789484244666345 | | 
336036003500888742 | 

800549066745123884 | 

021100110100111000 : 
ЕСН) PORSTUVWX УИ ABCDIEFGHI 

















SHIM; OUTER SPRING, TIMER, INJ 
94227-4950 | |9305- 
894227-4960 | |9305- 
894227-4970 | |8305- 
894227-4980 | |9305- 
894227-4990 | |9305- 
894121-6200 | 19305- 


SPRING; PISTON, TIMER, INJ PUMP 
981 345-0720 | |3305- ЗАВСОЕ 6 
894316-5690 | |9305- 1 PORST 
894343-3400 | |9305- 1 PORST 








CLIP; HOLDER PIN, TIMER, INJ PUMP 
894227- 4880 | |9305- 1 L porsi 


PIN; HOLDER РІК, TIMER, IN. PUMP | 
99727-4870 | |%- 1 | PORST 


РІМ; ROLLER HOLDER, ТІМЕН, IM) PUMP 
894227-4860 | |9305- 1 J PO 
894473-1180 | |9305- 1 R 
894227-4860 | [9305-0205 | | 1 ST 
894473-1180 | |0206- 1 ST 


49|PISTON; TIMER, INJ PUMP 
94321-1710 | |9305- | 1 | 











| 
§0/SLIDER; TIMER PISTON, INJ PUMP 


894227-4930 9305- 1 | 
897119-1630 9305- 1 


54] HOLDER; FLYWEIGHT, TIMER, INJ PUMP 
15749-0280 | |9305- ТАВСОЕ 6 


63|PLATE; NUT LOCK, TIMER, INJ PUMP 
81345-0520 | |9305- (еее 5 


66/SHIM; TIMER FLANGE, INJ PUMP 
981 345-3250 
981345-3400 і 
9813453270 
9813453260 
9813453290 
981 345-3300 
981345-3310 
9813453320 











000000 с 
— — — — — es 





























P -235 


| 0-85 | AUTO TIMER; INJECTION PUMP 


| дем | NO. 


е 
мо. | PART NAME 
55888888888888888888 | 
11999999999999999999 
554444477 7177777177777 
661444400000001111111 
це D06245622465868122333 
PART т APPLIED ат 1585583782991 744666 
NUMBER DATE у 018671137389484244666 
24944336036003500888 
53159800549060745123 | 
320300211001101|)00111 
ABCDEF GHTJKLWNOP ORS TUVWXYE ABCOE ГОН ТОКГИН Р ORS 




















66 НІМ; TIMER FLANGE, INJ PUMP 
894372-5180 | 19305- RIABCDE 


68|MASHER; FLANGE, TIMER, INJ PUMP 
981345-3380 | |9305- ТАВСОЕ 5 


69 WASHER; FLANGE FIX, TIMER, INJ 
515749-0070 | |9305- ТАВСОЕ 

































































P -236 


MEMO 


P -237 


0-86 





























CL 
> 
I 
DL 
= 
O 
= 
O 
LLI 
ш 
= 
5 
= 
LC 
< 
o 
(2 
> 
O 
Ш 
= 
< 
- 
— 
LLI 
O 
a 
= 











Р -238 


MISCELLANEOUS PARTS; INJECTION PUMP 


PART NAME 


| 
PART T 
NUMBER с 


APPLIED 
DATE 


2 ВНАСКЕТ; HSG & TIMER, INJ PUMP 


ТАВСОЕ 
1 


919751-0790 
894227-3360 


9305- 
9305- 





3510; HSG BRKT, INJ PUMP 


904101-0300 9305- 


909164-5100 
909160-6160 


9609- 
9305- 


909150-6100 | |9305- 


515639-0020 


17¡PIPE; FUEL OVERFLOW 
5154112920 | |9305- 
515411-0920 | |9305- 
5154114720 | |9305- 


21| БАЗХЕТ, INJ PUMP 
511319-0570 |А [9305-9411 
897113-7451 | |9412- 


9305- 


27|R0D; LINK 
894166-5820 
5155430020 


28 МАЗНЕН; PL 
909160-5060 


29 РМ; SPLIT 
908111-6120 


$305- 
9305- 


9305- 


9305- 


32|BOLT; FUEL ОЛ VLV, | 


050140-6180 | А [9305-9811 
028080-6120 | |9812- 
050041-0300 | А [9305-9811 
028681-0300 | 19812- 














sacos 





РРРРРРРРРЕРР 
AAAAAIAAAAAAA 
V VVVWWWWWWWW 
0000 0000000 
2233 1233445 
UU; UU 
нні H 


FGHI JKLMNOPORST 


PP 


СЕ 
00 
25 


FGHIJKLMNO 


FGHIJKLMNO 


JKLMNO! 
FGHI ` 


FGHIJKLMNO 





FGHIJKLMNO 


FGHIJKLMNOPO 
FGHI JKLMNO 











KK 


РРРРРРРРРР 
KKKKKIKKKKK 
iE FFF GIGGGHH 
11220111 0 
39231478 1 


VWXYZ ABCD 


УРА CD 
VHX I B 


YZA CD 
1 


ZA CD 


7 
# 


ALSO 
UVAXYIZ BCD 
UVWXYZ BCD 








РРРРРРРРРР 
KKKKKKKKKK 
HHHHHJJLLL 
00001113 00 
5689090 12 


EFGHI 


MKLMNOPORS 


EFGHI 


EFSHI 





EFGHI 


EFGHI 


EFGH il 


| 
| 
! 
| 


EFGHI|J LWNOPG 
EFGHIUKLUNGPA 
| 








ТЫУА 





INCLUDED IN GASKET SET (ENGINE) 








Remarks 


10X30 L=45 


6X18 W/LKSPL WASHER 
6X12 FLANGE 

10X30 НАК WASHER 
10X30 FLANGE 





Р -239 


0-86B | MISCELLANEOUS PARTS; INJECTION PUMP 


| FIG-NO | NO 


о 
NO.) PART NAME 


РРРРРРРРРРРРРРРРРРЭ/ 
Уууужникининкижнжнуи 
001 0011222222233 Е 
PART i APPLIED nt 262 [7816025678901 
NUMBER рате |А | 
РЕНІ JKLMNOPORS ТУ НХУ ЕСбНТ КГ ИНОРОН5| U VWX] 


2|BRACKET; HSG 8 TIMER, INJ PUMP 
919751-0790 | |9305- VABCDEFGHI JKLMNOPORST 


! 
3/STUD; HSG BRKT, INJ PUMP 
904101-0300 | |9305- ¿ABCDEFGH I JKLMNOPORST 10X30 L=45 


8/WASHER; PL,HSG BRKT, 


909164-5100 | |9305- FGHI JKLMNOPORS 
909164-5100 9801-9905 7 
909160-6100 | |9905- T 





9 WASHER; LK,HSG BRKT, INJ 
909150-6100 | |9305- «ресрероні JKLWNOPORST 


10{NUT; HSG ВАКТ, INJ PUMP 
515639-0020 | | | AABCDEFGHI „ки мноровзт 


2116А5КЕТ; INJ PUMP 
511319-0570 | A [9305-9410 ан 
1 











897113-7451 9411- BCDEFGHI SKLMNOPORST 





81 5543- ны 9305- 
894166-5820 9305- 


28|WASHER; PL 
909160-5060 | |9305- В 


29 PIN; SPLIT 
908111-6120 |A [9305-0606 | | 2 
081121-6120 | |0607- 2 


32 вот; FUEL CUT МОМ, INJ PUMP 
050041-0250 | A [9305-9811 10Х25 W/LK WASHER 
50041-0300 | А [8305-981 1 | 10Х30 W/LK WASHER 
028681-0300 | А [9812-0512 | | 10x30 FLANGE 
028651 -0300 | |0601- | | : 10X30 FLANGE 
050140-6180 | А [8305-3811 : ; i 6X18 W/LK&PL WASHER 
028080-6120 | |9812- | | | | 6X12 FLANGE 



























































Р -240 


MEMO 


P -241 


0. 
= 
5 
C 
> 
Q 
= 
O 
LI 
DI 
Z 
© 
= 
= 
O 
> 
о 
O 


0-87 





Р –242 


COUPLING; INJECTION PUMP 0-87A 


KEY 
но. | РААТ NAME 


БРРРРРРРРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРЕ 
ШОТАДАЛАЛАЛААЛААДА КККККККККККККККККККККК 
I F857VyVVvVvVWWWWWWWW CEEFFFGGGSHHHHA HE И LLL 
L 00000 0000000 0011220111 00009113 00 
acer lel “9 је 12233 12334 39231) 56890 | Remarks 
UU: U і 
HH: i 


1[COUPLING; INJ PUMP DRIVE 
515781-0020 | |9305- t DE 











3/NUT; COUPLING FIX, INJ PUMP 
515619-0470 | |9305- | DEFGHI 


Б|МАЗНЕВ; COUPLING FIX, INJ PUMP 
909150-5120 | | | DEFGHI 





27| GEAR; COUPLING | 
512524-0670 | |9305- 1 DEFGHI 


BOLT; GEAR Т0 COUPLING | 
515789-0210 | |9305- 6 РОН! 







































































Р -243 


Y 
NO.| PART NAME 


РРРРРРРРРРРА 
WWWWWWWWYU 
22222233 F 


Р 

1 

І i 

paat IT| АРЫ) |00 25678 | 


NUMBER |с| DATE |у | 
A | 829 


1|COUPLING; INJ PUMP DRIVE 
5157810020 | |9305- 1АВСр 











3| МЛ, COUPLING FIX, ІМ.) PUMP 
515619-0470 | |9305- | тресо 


WASHER; COUPLING FIX, INJ PUMP 
809150-5120 | |as- | мез 





GEAR, COUPLING 
512524-0670 | |9305- 1ABCD 


BOLT; GEAR TO COUPLING 
515789-0210 | |9305- 6ABCD 





















































P -244 





P -245 


ACCELERATOR PEDAL AND CONTROL 








199-446 42 J 
aqa: ol 
xi 166 ВХ | 


10140150873 





P -246 


ACCELERATOR PEDAL AND CONTROL 


PART NAME 


240 
ОРРРРРРРРРРРРРРРЕ РРРРРРЕРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
I 
t 
с 





UOTAAARAAAAAAAAAA ККККККККККККККККККККККК МА 
F67VVVVVVWWWWWWWW CEIEFFFEIGGGHHIHHHHHUJLLLIL 2 
00000 0000000 0011220111 00000113 000 2 
12233 (1233445 2539231478 15689090 123 
iU U у у 
i HOH H H : 
ABCDEIFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOFORS 


7|ROD; LINK 
908400-5070 | |9305- | Ш 


42 BOLT; BRKT,ENG CONT CABLE | 
050040-6120 | А 9305-9811 | | 2 | M6X12 WAK WASHER 
028080-6120 | 19812- 2 | Ш6Х12 FLANGE 


82|BUSHING; ENG CONT ГҮН 
923319-1450 | | 1 


116 SHAFT; ENG CONT 
923324-6250 | |9305- 1 


117[LEVER; ENG CONT 


914333-0851 | 9805. |; 











133 Мит; LINK ROD 
999110-4050 | |9305- | 3 


140/NUT; BALL JOINT | 
999110-4050 | |9305- 1 i 


i 
166|BRACKET; ENG CONT & FUEL CUT 
(А) 1 514334-0360 | |9305- 1 | 
(8) | 914319-2660 | |9305- 1 | 


97| 800 ASM; LINK,ENG CONT 
514332-0350 | |9305- | | у 


418 JOINT; BALL, ENG CONT 
909881-0790 | |9305- | Е; 


444|BOLT; CABLE CLIP 
993490 4120 | |9305- | || 


CLIP; ENG CONT 
514335-0060 | |305- | | | 


NUT; SHAFT 
9091194080 | |9305- 1 | 


WASHER; LK,LINK ROD 
909150-5050 | |9305- 1 


606|WASHER, LK, SHAFT 
909150-5080 | |9305- 


612| ЗРАСЕН, ENG CONT 
914149-1730 | |9305- 


616 WASHER; LL. JOINT 
909150-5050 | |9305- 


| 






































Р -247 


-ОТА | ACCELERATOR PEDAL AND CONTROL 








APPLIED 
DATE 


2233 
U у 
H H 





822|LEVER ASM; ENG CONT 


514333-0410 


9305- 


858! CONTROL ASM: ENGINE 


514330-0690 


859) SOCKET 
909881-3810 


P -248 








19305- 


9305- 


























РЕРРРІРРРРР 
AAAAAAAAAA 
VV VVWWWWWW 
0000 |00000 


ЁбНТЭКГИНОРОВЕТ) 


12334 
у 
H 





39231478 1 


РРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
KKKKKIKKKKK 
EFFFGGGGHH 


11220111 Q 


ZABCD 




















КККККККККК 
HHHHHUJLLL 
00001113 00 
5689080 12 


JKLMNBPORSTUVMX 























ACCELERATOR PEDAL AND CONTROL 


KEY 
NO.| PART NAME 
РРРРЕРРРР2 
АТИ 
| o 22222233 F 
PART |T] APPLIED [LIT 25678901 . 
NUMBER CI DATE |у 
А KLHNO 


7| НОО: LINK 
908400-5070 | 19305- 


54: CABLE; ENG CONT 
123210-5980 | |9305- 


ББІРІМ; JAW JOINT 
9082236170 | 9305- 


82|BUSHING; ENG CONT LYR 
923319-1450 | |205- 


116 SHAFT; ENG CONT 
923324-6250 | |9305- | 


117|LEVER; ENG CONT 
914333-0851 | |9305- 


133 NUT; LINK ROD 
999110-4050! 19305- 


140 МИТ; BALL JOINT 
999110-4050 | |9305- | 1 


185) JOINT; JAW, CONT CABLE 
923219-6060 | (9305- | c 


ROD ASM; LINK,ENG CONT 
514332-0350 | |9305- | | 


JOINT; BALL,ENG CONT 
9098810790 | 9305- | | 2 


















































5 SHAFT 
909110-4080 | |9306- | 


WASHER; LK,LINK ROD 
909150-5050 | |9305- 1 





WASHER; LK, SHAFT 
09150-5080 | |9305- | | 2 


612 SPACER; ENG CONT 
914149-1730 | |9305- | | | 


616 НАЗНЕВ; LX, JOINT 
90350-5050 | 9305- | | | 






































Р -249 


1–018 | ACCELERATOR PEDAL AND CONTROL 


РРЕРВРРРРРРРВР? 
WWWWWWWWWWWWWYU 
0011222222233 F 
7816025678 








858; CONTROL ASM; ENGINE 
514330-0690 а 











859) SOCKET 
909881-3810 | |9305- 










































































P -250 


MEMO 


P -251 


RADIATOR 








11040150873 





P -252 


RADIATOR 





PART NAME 


< ОИ 
РРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР | 
AAAAAIAAA À Al KKKKKIKKKKKIKKKKKIKKKKKIKMR 
І УМ У М НТ НО VI EFFFGGGGHHHHHHHJJLLLIL 2 
PART T| APPLIED 0000 00000 11220111 00000113 000 2 Remarks 
NUMBER c| BATE 2233 112334 39231478 15689090 1213 
шу ! : 
H H | | 
UVWXYZ ABCDEFGH IJKLMNOPORS 















































1/RADIATOR ASM | 
5892140920 | | ||| | | 
2|GUIDE; FAN нэ | 
8044658760 | | М | 
16 САР; RAD | 
921450-6080 | ма М 
| | È 
32 ВОТ; ROD, RAD | 
894469-6970 | 9305. | | 
51|PLUG; DRAIN 
989214-0040 | pas М 
BO|BOLT; FAN GUIDE 
692469 8920 | ka Е 
300 НОЅЕ; WATER, OVERFLOW, RAD 
9945-0520 | ма | | 
318|GUARD; RAD 
894469-8870 | |9%5- В 
319|ВО Т; RAD GUARD 
894469-8920 | |9305- 


P –253 











1-10B | RADIATOR 


PART NAME 








PPP PP PIPPPPPIPPPPZ 
WW WWWWWWWWWWWYU 
| 0011222222233 F 
PART T| APPLIED 7816025678901 
NUMBER C| DATE { 


РОН! JECUNOPORSTUVEXYZABCDEFGH JKL NOP OR SIT UV WX) 


RADIATOR ASM 
89214-0920 | 19305- 


GUIDE: FAN 
53469-5790 | ма М 
САР; RAD 
921450-6030 | |%5- | | | 
ROD; RAD 
32479-6050 | 9305- | Е 


























за вит: ROD, RAD 
894469-8970 | |9305- | Е 


51/PLUG; DRAIN 
989214-0040 | |9305- | М 


80/BOLT; FAN GUIDE 
894469-8920 | 19305- 5 


00| НО5Е; WATER, OVERFLOW, RAD 
994469-8820 | ма | ||| 


318|GUARD; RAD 
894469-8870 | |9305- | ||| 
4 











319 80LI; RAD GUARD 
894469-8920 | |9305- 












































P -254 


MEMO 


P -255 


RADIATOR HOSE AND SUB TANK 























111A0150873 





Р -256 

















RADIATOR HOSE AND SUB TANK 


PART NAME 


I 
T| APPLIED k 0 
c| DATE у 


HOSE; WATER, RAD OUTLET 
989214-3140 | 19305- 


CLIP; WATER HOSE, RAD 
909915-0421 | |9305- 
909915-2811 | |9305- 
909915-5121 | |9305- 


HOSE; WATER, RAD INL 
989214-3130 | |9305- 














DPPPP 
ПОТАА 
C67VV 


РРРРР 
ААААА 
VV V VW 
0000 
2233 

U U 

H H 


PPPPP 
ДАААА 
ИИ 
00000 
12334 
у 
H 


KLMNOPORST 


РРРРР 
KKKKK 
EFFFG 
11220 
39231 


РРРРРРРРРР 
КККККККККК 
GGGHHHHHHH 
111 000001 


478 156890 



































UVWXYZAECDEF GH 1УКСИНОРОН5 


PPPPPIPPP 
KKKKKIKMR 
JJLLLL 2 
13 000 2 
90 123 


TU YW) 


Remarks 





























P -257 


1-11B | RADIATOR HOSE AND SUB TANK 


| FIGNO. | МО. 


е 

ме. | PART МАМЕ 
РАНТ т APPLIED 
NUMBER DATE 


55 НОЗЕ; WATER, RAD OUTLET 
89214-3140 | |9305- 


CLIP; WATER HOSE, RAD 
909915-0421 9305- 
(8) | 909915-2811 9305- 
7 | 909915-5121 9305- 


128|НОЗЕ; WATER, RAD INL 
989214-3130 | |9305- 











Р -258 





РРРРР 
ИНИН 
00112 
78160 


FGHI J 


РРРРР 
КҮНІН 
22222 
25678 


KLMNO 


PPPPZ 
WW YU 
233 F 
301 


PORST 

















UY WXYZ ABCD 

















EFGHI 





KLMNOPORS 


[TU ¥ X 














MEMO 


Р -259 


AIR CLEANER 
(МОЈ) 














130401508 73 





Р ~260 


AIR CLEANER 
(NO.2) помо 


13040250873 





Р -261 


AIR CLEANER 
(NO.3) 


130A03508 73 





P -262 


AIR CLEANER 








ЕРРРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
AAAAAAAAAAAA ККККККККККККККККККАККККЫЕ 
VVVVWWWWWWWW CEIEFFFGGGGHHHHHHHJUJLLLL 2 
0000 (6000000 0011220111 00000113 000 2 Remarks 
1233445 2539231478 15689090 123 
U у : 
H H i 





















































CLEANER ASM; AIR 
514210-3752 | |9305- 
514210-1831 | |9305- 
(0) | 894152-1130 | |9305- 
894320-4821 | |9305- 
894453-3631 | |9305- 
894328-7451 | |9305- 
NUT; WING, ELEMENT 
514217-0110 | |9305- 
914217-0620 | |9305- | 
WASHER; SEAL, WING NUT 
5142390700 | |9305- ! 
514219-0400 | |9305- 1 EFGH Í LMN 
GASKET; COVER TO BODY | 
514213-0190 | |9305- : 
914213-0110 | 19305- ; 
| | 894320-4850 | |9305- : 
514219-0410 | 19305- | 
GASKET; ELEMENT . 
914213-6140 | |9305- | 
514213-0110 | |9305- i 
FILTER; ACL 
B) | 514215-0040 | |9305- : 
1 | 914215-1010 | |9305- : 
814215-0140 | 19305- : 
) | 894320-4870 | 19305- 
(E) | 514215-0361 | |9305- | 
COVER ASM, ACL 
) | 514212-0861 | |9305- 
(А) | 514212-0150 | |9305- 
COLLAR; INSULATOR, ACL 
914239-0280 | | 
BOLT; ACL | | 
903470-6250 | |9305- | | 
993470-5250 | |9305- | | 
20] САЗЕ ASM; ACL | | 
514211-1121 A i ! 
| | 514211-0200 : : | 
у | 894159-1500 | | ; 
894320-4831 : | i 
894468-5611 | : 
) | 894329-7461 : 


Р -263 





FIG-NO. 


KEY 
NO. 


28¡BOLT; WING, ACL 
(8) | 514219-0380 | |9305- 


33|BAFFLE; ACL 
(А) | 514219-0190 
(В) | 894320-4860 
(0) | 514219-0380 


54 ВНАСКЕТ; ACL 








PART NAME 





9305- 1 
9305- 1 
9305- 

























cay | 14234-0420 | 19905- || 1 8 
69|5ТАҮ; ACL 
(ду | 914234-1860 | |9305- 118 
(В) | 814234-8340 | 19305- 1 в 
(С) |914234-6350 | |9305- Трв 
70|ВОГТ: STAY, ACL 
0500408140 |А |9305-9811 | | al в 
0280808160 | |9812- 3] E 
71| МАЗНЕВ; PL, BRKT 
909164-7080 | |9305- 2| В 
909164-7080 | |9305- 1 в 
909164-7080 | |9305– 4 
909160-7080 | |9305- 2| в 
80 МЛ; ACL 
909844-6310 | |9305- | | 8 
89 INDICATOR: ACL 
{A} | 914219-6170 | |9305- 1| B 
(в) | 914219-1410 | 19305- 1 
90 СИР: ACL 
(А) | 894159-1510 | 19305- 1 
(B) | 894320-4840 | 19305- 1 
ІСІ | 514212-0761 9305- 1 
91| CLAMP 
514217-0040 | |9305- |" 
130|BOLT; BRKT ТО ACL 
050040-8140 | # [9305-9811 | | 4 
028080-8160 | |9812- 4 
050040-8140 | a [9305-9811 | |2 в 
028080 8160) (0812- 2 


138 SCREW; CLIP 
993490-4160 | | М В 


139 BAND; ACL 
894365-1280 





Р -264 


PPPPP 
AAAAA 
VVVV | 
0000 


2233 
U U 
H H 


Евн! 


FGHI 


FGHI 


Рон! 





ОРРРР 
ЏОЈДА 
| „Fe 
PART T| APPLIED k 7 0 
NUMBER |C| DATE y 1 
H 
ABCDEFGHIJKELMNO 





РРРРР 
AAAAA 
WWWWW 
00000 
12334 
u 


MNOP 


MN OIP 


MN GP 





ИНОР 
| 








EFFFGIGGGHHIHHHHHJJLLLI 
11220111 00000173 00 
38231478 15688080 12 





FGH LUN 














TU 
A 
А i | 
СО | FGH LHN 
E | 
! А 
TU 
TU 

















AIR CLEANER 









































Remarks 





8X14 МАК WASHER 
8X16 FLANGE 









8x14 НИК WASHER 
8X16 FLANGE 

8X+4 WALK WASHER 
8X16 FLANGE 


AIR GLEANER 








РРРРРРРРРРЕР РЕРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
AAAAAAAAAAAA КККККККККККККККККККККК 
VVVVWWWWWWWW CEEFFFGGGGHHHHHHHJJLLL 
0000 0000000 0011220 13 00 
2233 1233445 2539231 90 12 
цу uu ! 

H H Ë H 
FGHIJELMNOPORST 


144 CLIP; ACL 
908915-3400 | |9305- 


909110-4080 | |9305- 


150|WASHER; PL, Р 
909164-7080 | |2305- | Ї B 


909150-5080 | |9305- ) | B 


162 BOLT; STAY TO BRKT 
050040-8140 [А 19305-8811 | | 2) В 8x14 НЛК WASHER 
028080-8160 | 19812- 2| B 8X16 FLANGE 









































P -265 








РРРРРРРРРРРРРРІ 
WWWWWWWWWWWWWYU 
0011222222233 F 
7816025678 


OPORSTuVWX 











CLEANER ASM; AIR 
894152-1130 | |9305- 
514210-1831 | [9305-9711 
914210-6731 | |9712- 
514210-1831 | |9305- 
914210-6731 | |9305- 
914220-6890 | |9305- 
894152-1130 | |9305-0503 
894152-1120 | |0504- 
14210-3752 | |9305- 


NUT, WING, ELEMENT 
814217-0620 | |9305- 
514217-0110 | |9305- 


3)WASHER; SEAL, WING NUT 
914219-1770 1 |9712- 
914219-1770 | |9305- 
814219-17801 |9305- 
514239-0700 | |9305- 


4 GASKET; COVER TO BODY 
(A) | 814213-0110 | (8305-9711 
(4) | 9142130110 | |9305- 

(В) | 914219-1360 | |9305- 
(А) ! 514213-0190 | |9305- 


5 бАЗКЕТ, ELEMENT 
514213-0110 | [9305-9711 
514213-9110 | |9305- 
914213-6140 | |9305- 


6|FILTER; ACL 
514215-0140 | |9305- 
914215-1010 | |9305-971 
914215-1521 | |9712- 
9142151010 | |9305- 
914215-1521 | |9305- 
914215-1321 | |9305- 
514215-0040 | |9305- 


COVER ASM; ACL 
514212-0150 | (9305-9711 
514212-0150 | |9305- 
514212-0861 | (9305- 


COLLAR; INSULATOR, ACL 
914239-0280 | |9306-9711 | 
































914239-0280 9305- 








BOLT; ACL 
993470-5250 | [9305-9711 


























Р -266 


AIR CLEANER 


KEY 
мо. | PART NAME 


PART 


APPL IE 7816025678801 
NUMBER : 


РРРРРРРРРРРРРР2 
WWWWWWWWWWWWWYU 
| 0011222222233 F 
1 
c| DATE 


11/BOLT; ACL 
993470-5250 | |9305- 
903470-6250 | |9305- 


20 САЗЕ ASM; ACL 

(Е) | 894159-1500 | |9305- 
(A) |514211-0200 | {9305-9711 
(А) | 514211-0200 | 19305- 
(С) 1914211-6430 | |9305- 
(B) | 514211-1121 | 19305- 


28/BOLT; WING, ACL 

(А) | 914217-0730 | 19712- 
(А) | 914217-0730 | 19305- 
{A} | 914217-0580 | |9305- 


33 BAFFLE; ACL 

(A) | 514219-0190 | |9305- 
(А) | 914219-2030 | |9712- 
(A) | 914219-2030 | |9305- 
(А) | 814219-1350 | |9305- 


54 BRACKET; ACL 

(А) | 514234-0420 | [9305-9712 
(А) | 514234-0420 | |9305- 
(в) | 894420-0301 | |9305- 


69| STAY; ACL 

(А) | 914234-1890 | 19305-9712 
(в: | 914234-6340 | |9305-9712 
{С} | 914234-6350 | [9305-9712 
(ai | 914234-1890 | |9305- 
(В) | 914234-6340 | |9305- 
(0) | 914234-6350 | |9305- 


701801 Т; STAY, ACL 
050040-8140 | |9305-9712 i 8X14 W/LK WASHER 
050040-8140 [А [9305-9811 ' 
028080-8160 | |9812- 


WASHER; PL, BRKT 
909164-7080 | [9305-9711 
909150-7080 | [9305-3711 
909164-7080 | |9305- 
909160-7080 | |9305- 
909164-7080 | |9305- 


80|NUT; ACL 
9098446310 | [9305-9711 
909844-6310 | |9305- 
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1-30B | AIR CLEANER 


| по-мо. | NO. 


K 
NO.| PART NAME 
РРРРРРРРРРРРРР? 
VI V V/ V MMMVMV MMVVVVI 
0011222222233 წ 
PART т 7816025678801 
NUMBER 
ABCDEFGHIJKLMNOPORST 


INDICATOR, ACL 
914219-1410 | |9305- 
914219-6179 | |9305-9711 
914218-1410 | |9712- 
914219-6170 | |9305- 
914219-1410 | [9305-0503 
114219-2120 | |0504- 


CUP; ACL 

8941591510 | |9305- 
814212-1310 | |9712- 
914212-1310 | |9305- 
814212-1670 | |9305- 























91; CLAMP 

514217-0040 | |9305- 
914217-0740 | |9712- 
914217-0740 | |9305- 
914217-0580 | |9305- 





CAP; NIPPLE 
894436-0760 | |0504- 


BOLT; BRKT TO ACL | 
050040-8140 | А [9305-9811 | ВХІ4 ЖАК WASHER 
028080-8160 | |9812- 8X16 FLANGE 
0500408200 | |9305- : 8Х20 W/LK WASHER 
050051-0250 | |9305- 10X25 W/LK WASHER 
016806-0000 | |9305- 10x100 


131 | WASHER; LK, ВАКТ, ACL 
909150-5100 | (9305- 


137 САР; ACL 
894151-2890 (205-0408 || 


139 BAND; ACL 
894365-1280 | |8305- 
514234-0450 | |9712- 
514234-0450 | |8305- 


149|NUT; STAY, ACL 
909110-4080 | [9305-9711 
909110-4080 | |9305- 


WASHER; PL, STAY, ACL 
90164-7080 | |9305-9711 
9081607080 | |9305-9711 
909184-7080 
909160-7080 

































































P -268 


AIR CLEANER 











РРРРРРРРРРРРРРД 
WWWWWW WW WWW WY U 
0011222222233 Fl 


7816025678901 


і ! | | 
160) WASHER; LK, ACL | 


909150-5080 | |9305-9/11 
909150-5080 | |9305- 


162/BOLT; STAY TO BRKT 
050040-8140 | [9305-9711 | | M8X14 W/LK WASHER 
050040-8140 | A [9305-9811 i : M8X14 W/LK WASHER 
028080-8160 | |9812- | M9X16 FLANGE 
























































P -269 


AIR DUCT 


1-31 























131A01508 /3 





P -270 


AIR DUCT 


KEY 
мо | PART NAME 
240 
ОРРРРРРРРРРРРРРРР РРРРРРЕРРРРРРРРРРРРРРР 
DOTAAAAAAAAAAAAAA КЕККККККККККІКККККККККК 
| F67VVVVVVWWWWWWWW CEEFFFGGGGHHHHHHHJJLLL 
PART T| APPLIED 00000 (0000000 0011220111 00000113 00 Remarks 
NUMBER CI DATE 12233 1233445 2539231478 15689090 12 
фу ум : 
H H нн i 
FGHI JkLWNOPORSTUVWXYEABCDEFGHIJKLWN 





153 BRACKET; ACL, РАТ 
514234-0660 | |9305- 


154| ВВАСКЕТ, ACL,RR 
514234-0670 | |9305- 


345| CLIP; PCV HOSE 
894405-4650 | [9305- 





















































P -271 


1-31B | AIR DUCT 





KEY 
NO. 


PART NAME 


22 9056; CONNECTOR, ENG TO PIPE 


894420-0291 9305- 


23 С11Р, HOSE 
| | 909915-5770 | |9305- 
909915-5780 | |9305- 


153) ВНАСКЕТ; ACL,FRT 
514234-0660 | |9305- 


154|BRACKET; ACL,RR 
514234-0670 | |9305- 


894405-4650 9305- 
894405-4650 9808- 








Р -272 


РРРРРРРРРР 


VVVVWWWWWW 

| „| 001 00112 

ғат |Т) APPLIED || 262 78160 
NUMBER |с] DATE В 


ABCDEFGH| J 


1 
1 
||| 
ШИ 
1 


1 














PORS TUVWXYZ ABCDIEFGH IJKLMNOPGRSITUY WX 




































































Remarks 


MEMO 


P -273 


WATER SEDIMENTER; FUEL 
(NO.1) 














145A01508 73 





P -274 


WATER SEDIMENTER; FUEL 
(40.2) 








145A0250873 





Р -275 














РРРРРРРРРР РРРРРЈРРРРРРРРРЕРРРРРРРР 
АААААВАААА KKKXKIKKKKKKKKKKIKKKKKKMR 
VVVVWWWWWW EFFF0G6GHHHHHHHUJLLLL 2 
0000 00000 11220111 00000113 000 2 


12334 39231478 15689990 123 Remarks 
у ' 


H 
ABCDEFGH I JIKLMNOPORS TUVWX YZABCDEFGH 1 9К1МН 


SEDIMENTER; FUEL 
94412-7053 | [9305- 
894412-7053 | [9305-8910 
897211-2730 | [9911-0407 
894367-2923 | |0408- 
894367-2923 | [9305-0302 
897028-6962 | [8409-0302 
897211-2730 | С [0303-0407 
894367-2923 | |0408- 
113200-8410 | |9305- 


COVER; UPR, SEDIMENTER 
894419-5310 | (9305- 
804419-5310 | [9305-9910 
897213-4700 | (9911-0407 
894367-2934 0408- 
894367-2934 | [9305-0302 
867028-6973 | (9409-0302 LAND 
897213-4700 | |0303-0407 у LUN 
894367-2934 0408- : JKL MNO 
113212-1401 | |9305- 


GASKET; UPR COVER, SED|MENTER ` 
509623-0700 9305- 1 























894132-5740 9305- 
894132-5740 9305-9910 
897213-4730 9911-0407 
8941 32-5740 0408- 
894132-6740 9305-0302 
897213-4730 0303-0407 
894132-6740 0408- 
513219-0200 9305- 


9| GASKET; DRAIN PLUG & CONNECTOR 
894132-6750 | |9305- 
894132-6750 | |9305-9810 
897213-4740 | [9911-0407 
894132-6750 | |0408- 
894132-6750 | [9305-0302 
897213-4740 | 10303-0407 
894132-6750 | 10408- 
509630-0240 | |9305- 


SEDIMENTER 
8944195331 | |9308- 

894419-5331 | 19305-9910 
897213-4750 | {9411-0407 
894367-2940 | 10408- 

8943672940 | |9305-0302 
897028-7000 | [9409-0302 
























































Р -276 


WATER SEDIMENTER; FUEL | 1-45A | 
[mee 


РРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 

AARAAAAAAA KKKKKIKKKKKIKKKKKKKKKK 

VVVYWWWWWW EFFF6GGGHHHHHHHUIJELEL 

0000 (00000 11220111 00000113 00 

2233 112334 39231478 15689080 12 Remarks 
TVWXYPABCDEFGHILUKLMNOPOASITUVWX| 


(В) | 897028-6980 | 19409-0302 LMNG 
(D) | 897213-4750 | |0303-0407 М | МАО 
894367-2940 | |0408- МИНО 


17|WASHER; LX, FUEL SEDIMENTER 
309150-5060 | |9305- 


18|WASHER; PL, FUEL SEDIMENTER 
909160-5060 | |9305- 


27|BOLT; EYE, FUEL PIPE ТО SEDIMENTER 
909906-3251 | |9305- 


34|PLUG; DRAIN, FUEL FILTER 
| 894453 7460 | |9305- | 1 | 


35 GASKET; DRAIN PLUG 
94416-3770 | |9305- ||| 


36|RING; BODY ТО CASE 
5136190221 | ре | u 


37|PLUG; SENSOR 
897213-4770 | |9911-0407 | 











894367-9570 0408- 
894367-9570 9305-0302 
897028-5990 | (9409-0302 
897213-4770 | [0303-0407 
894367-9570 0408- 


LUND 
J LMRO 
JKLMNO 


1 
Ї Ы 

1 J 
1 

i 

1 


38|FLOAT; SEDIMENTER 


513219-0210 9305- 1 





33] HOSE; SEDIMENTER 
8972134780 | [9911-0407 
894367-9560 | 10408- 
894367-9560 | [9305-0302 
897213-4780 | [0303-0407 
894367-9560 | |0408- 


GASKET; SENSOR TO CASE 
894419-5340 | |9305- 
894419-5340 | 19305-8910 
509563-3340 | |0408- 








909917-0980 
509/09-0410 
509709-0420 
909525-0320 
909917-2050 





























Р -277 


1-45A | WATER SEDIMENTER; FUEL 








PPPPP РРРРРРРЪРРРРРРРРРРРР 
| ААААА ККККККККККККККККККККІ | 
| FG 7 ¥ VV VVV WIN Н EFFFG66GHHHHHHHUJLLL | 
L 00000 |00000 11220111 00000113 00 
PART APPLIED 
чив Lol А В #2233 (12334 39231478 15689090 12 Remarks 
სს U 
HH H 
ABCDE KUMNOPORSTUVWX YZ ABCDIEFGHIURLMNOPORSITUVAX 


51 BOLT; CLIP 
0500406220 | 19305- | 6Х22 W/LK WASHER 
020800-6140 | |9305- ' i 6x14 


52|NUT; CLIP 
509440-0050 | |9305- 


STAY; FUEL PIPE CLIP 
s15419-0070 | |9305- 1! 


CASE; FUEL SEDIMENTER 
113211-2110 | [9305- 1 


CARTRIDGE KIT; FUEL FILTER 
894419-5320 | |9305- 1 
894419-5320 | |9305-9910 
897213-4720 | |9911-0407 
894369-2993 | |0408- 
894369-2993 | |9305-0302 
894369-2993 | 19408-0302 
897213-4720 | [0303-0407 
894369-2993 | (0408- 


DISTANCE 
989195-8020 | |9305- 


73|GASKET; EYE JOINT | 
909572-0140 | |9305- | ID=14.2 00-23 


77 JOINT; EYE, FUEL SEDIMENTER 
515411-2231 | |9305- 
















































































P -278 


MEMO 


P ~279 


EXHAUST PIPE AND SILENCER 


150A0150873 





Р -280 


EXHAUST PIPE AND SILENCER `1-508 | 


KEY 
мо. | PART МАМЕ 


CE 666} 0600 
РРРРРРРРРРРРРРРРРРРХ 


V V VVWWWWWWWWWWWWWWYU 
| 001 0011222222233 F 
PART T| APPLIED IL 262 17816025678901 
NUMBER 10] pare | 





Remarks 





FGHIJKLMNOPORSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWX 


PIPE; EXH 
589221-1101 | |9305- | | 


1 
SILENCER ASM; EXH 
522140-0360 | |9305- | 1 


894314-2970 | 19306- 1 








84]GASKET; EXH PIPE 
914145-0760 | |9305- 


















































P —281 


MEMO 


P -282 





Р -283 


2-01 CLUTCH 





ხამ ү? 9 (А) 


20140150873 





Р -284 


CLUTCH 


РРРРР 
AAAAA 
V VV VW 
0000 
2233 
სს 
H_H 


РРРРР 
À À À À À 
MMMMV 
00000 
12334 


PP 
KKI 
CE 
60 
25 


39231478 1 


| 
UVWX YZ ABCD 





110150, CLUTCH 


531240-0370 
89/083-/220 





С 19305-9309 
9310- 1 


2!PLATE ASM; PRESSURE, CLU 


531220-0230 


137|BOLT; CLU COVER 


020800-8160 


138 НАЗНЕН: LK,CLU COVER 


909150-5080 


9305- | i} 


9305- 


2 


9305- 124 























РРРРАРРРРРРРРРРРРРРР 
KKKKKIKKKKKIKKKKKIKKKKK 
ЕРЕРббСОННННЯНН ІІ. 
11220111 00090113 00 


5689080 


F 


12 


EFGHIJKLMNGPORS 











TUYWX 








- 


8Х16 


Р -285 





БЕГИ B | CLUTCH 


531240-0370 |С [9305-9309 
8970837220 | |9310- 
89/042-6820 | |9305- 


2/PLATE ASM; PRESSURE, 
931220-6711 | |9305- 
531220-0230 | |9305- 


9 HOUSING; CLU, W/BUSHI 
931111-6120 | |8305- | 


ING; POWER DRIVE SHAFT 

900030-3080 js | 2 
SM; POWER 

589380-0011 | |9305- | 1 





931131-0240 | |9305- | | | 


BOLT; COVER TO HSG 
020800-5120 | 9305- ? 


18 WASHER; LM. COVER TO HSG 
909150-5050 | |9305- | 2 


19/BUSHING; CLU SHAFT 
931115-0730 | 9305- | | 2 


20 NIPPLE; GREASE 
909031_0100 | эв | | i 


25/BOLT; CLU SHAFT 
901046-0500 | A 9305-9305 1 
010806-0500 | |9306- | 


ASHER; LK, SHIFT FORK SHAFT 
909150-5100 | |9305- | 1 


28 НТ; CLU SHIFT FORK 
9091104100 | |9305- | || 


29| COVER; FRT,CLU HSG 
5893312010 | [9305- | 


GASKET; HSG ТО RR COVER 
ely М 


Р -286 


РРРРРРРРРРРРРР2 
WWWWWWWWWWWWWYU 
001122222233 F 
7816025678901 


KLMMOPORSTI 

















VWXYIZABCD 














РЕНТУКОМИ 











OPORSTUVWX 

















CLUTCH 


KEY 
NO | PART МАМЕ 
PPFPPPPFPFPFPPZ 
WWWWWWWWWWWWWYU 
| 0011222222233 Е 
PART T| APPLIED 198 7816025678901 
NUMBER Je] DATE |4, 
გ KLMNOPORSTI 





36 BOLT; COVER 
050040-8250 | |9305- | i 8X25 W/LK WASHER 





34 SHAFT; POWER DRIVE 
589385-1191 | |9305- 


38|NUT; THRUST 
938171-0120 | 9305- 


41[KEY; FEATHER 
908011-0500 | |9305- 


50 МЛ; POWER DRIVE 
909840-1080 | |9305- 


51 WASHER; POWER DRIVE 
90985341 80 Ний | 


FORK; SHIFT, CLU 
931341-0280 | 19305- 1 


LEVER; POWER DRIVE SHIFT 
946110-6300 | |9305- 
526333-0010 | |9305- 1 


BOLT; LK PLATE 
020800-6120 | 19305- | 2 


BLOCK; SHIFT, CLU 
989313-2011 | |9305- | Е 


SPRING; SHIFT FORK 
У | 131329-0100 | 19305- 
131329-0110 | |9305- 


SHAFT, CLU 
9313420290 | |9305- 


KEY; FEATHER, CLU 
908030-7180 | |9305- 
908030-7300 | |9305- 


SCREW; SHIFT FORK 
905000-8120 | |9305- 


BOLT; CLU COVER | 
050040-8180 9305- : ! M8X18 W/LK WASHEH 
020800-8160 9305- | MEXTS 


WASHER; LK, CLU COVER 
909150-5080 | |9305- 

































































Р -287 








РРРРРРРРРРРРРРІ 
WWWWWWWWWWWWWYU 
0011222222233 F 
PART т APPLIEI 7816025678901 
NUMBER DATE | 
ABCDEI GH I JIKLMNO і OP ORS 


177 РЦАТЕ; LK 
938179-0050 | |9305- ||| | 


257| ХК, THRUST МЛ 
938179-0040 | |9305- | | | 


26011 ЕМЕА; SHIFT FORK SHAFT 
931421-0220 | |9305- 1 
























































P -288 


MEMO 


Р -289 


MANUAL TRANSMISSION ASM AND CASE 








456 (B) 


456 (A) 


22040150873 





P -290 


MANUAL TRANSMISSION ASM AND CASE 


PART NAME 


БРРРРРРРРРРРРРР РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
WOTAAIAAAAAIAAAAA КККККККККККККККККККККЫЕ 
І 8 7 VVMVVVV MMMVMV ЕРРЕСБСОНННИНННИН/ СЕНА 2 
L 00000 00009 11220111 000001113 000 2 
PART T| APPLIED Н 
комвев lel рате [A 12334 39231478 15689090 123 Remarks 
ABCDEIFGH EJ ЕРСИТ КГИНОРОНЭТ УИХ 


SISTIFFENER; C/BL 
511349-0381 | 19305- 
511348-0371 | |9305- 





050041-0200 |А [9305-0512 | | 10X20 W/LK WASHER 
050541-0200 | 10601- i i | 10X20 W/LK WASHER 
050041-0180 | |9305- i . 10X18 

050051-0450 | |9305- | i 10X45 W/LK WASHER 


















































P -291 


2-20B | MANUAL TRANSMISSION ASM AND CASE 








ЕРРРРРРРРРРРРР2 
WWWWWWWWWWWNWYU 
0011222222233 F 
7816025678901 Remarks 


UVWXYZABCDEFGHIUKLMNGFÜÖRSITUVWX 








511349-0381 9305- 
511349-0371 9305- 


56| BOLT; STIFFENER | | 
(А) | 050041-0200 | |9305- | i 10X20 W/LK WASHER 
(А) | 050041-0180 | |9305- : 10X18 W/LK WASHER 
(в) | 050051–0450 | |9305- | i 10X45 W/LK WASHER 

































































P -292 





P -293 


WIRING HARNESS AND FUSE 


810A0150873 





P -294 


WIRING HARNESS AND FUSE 


KEY 
NO.) PART NAME 
І 
PART T| APPLIED 
NUMBER |С] DATE 


179 FUSIBLE LINK 
582659-0440 | |9305- 


1 


19/HARNESS; CABLE, ОП. PRESSURE 


582650-0830 | |9305- 





1 


A 





РРРРР 
ААААА 
VV V VÑ 
0060 





РРРРР 
À À À À A 


00000 
12334 
y 
H 
KLMKO 


00 00 
45 25 
U 
H 








РР РРРРРРРРРРРР 
АА KKIKKKKKIKKKKK 
WWWWWWW CEEFFFGGGGHH 


PORS TUVAX YZ ABCD 


11220111 0 
39231478 1 





UV WXYZ AB 








РРРРРРРРРР 
KKKKKIKKKKK 
HHHHHJJLLL 


00001 


5689030 12 


EFGH! 


13 00 


JKLHN 




















P -295 


8-10B | WIRING HARNESS AND FUSE 


| FIG-NO. | NO. 


ы 
NO.) PART МАМЕ 
РРРРРРРЕРР 
RATTI ИЛ 
001 0011222222 | 
PART т APPLIED 262 7816025678 i 
NUMBER DATE 
| 
ABCDEFGHI J 6065 TUVWXYEABCDEFGH I IKLUNK TUVWX 





319 HARNESS; CABLE, ОП. PRESSURE 
582650-0930 | 19305- 1 






























































Р -296 


MEMO 


Р -297 


FIXING PARTS; WIRING HARNESS 


81540150873 





Р -298 


FIXING PARTS; WIRING HARNESS 


KEY 
мо. | PART NAME 
240 


DPPPPPPPPPPPPPPEP РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 

UOTAAIAAAAAAAAAAAA КККККККККККККККККККККККМА 

| F67VVVVVVWWWWWWWW CEEFFF6GGSHHHHHHHJJLLLL 2 

PART TÍ APPLIED 00000 0000000 0011229111 00000113 000 2 
NUMBER c| BATE 12233 [1233445 2539231478 15689090 123 


vu ТИТ | 
H H н |н | 
EGHI IKLANOPORS TUVWX TP ABCDIEFGHIJKUMNOPORSIT ОУ ИХ 





16 CLIP; HARNESS 
909916-8190 | |9305- 















































Р -299 


| დ” 
62 y 





METER ASM 





983150-1880 
983150-2040 
983150-2040 


METER; THERMO 


9305-9604 
9605- 
9305- 


273 METER ASM: TACHO 


(Aj | 894423-0050 
КАЈ | 897240-3710 


с [9305-9908 
9909- 


74 МЕТЕВ; ОП. PRESSURE 


983140-1980 
897247-2200 
983140-1870 
183140-0551 


AMMETER 
983120-0750 
183130-0030 

















А [9305-9910 
9911- 

А [9305-9906 
9807- 


9305- 
9305- 




















РРРРР 
ААААА 
VVVVM 
0000 
2233 


РРРРР 
ААААА 
MMMMV 
00000 
12334 











РР 
KK 
ce 








39231 





1 





KKKKK 
GGGHH 
11220111 000001 


РРРРРІРРРРРІРРРРР 
KKKKK 
EFFFG 


56890 


PPPPPPPP 


13 00 
90 12 


JKLMN 








KKKKKIKKKKKIKMR 
HHHHHMJLLLL 2 


02 
3 


ОРОВ5 








Remarks 





P -301 


| по-мо. | мо. 


| 
мо. | PART NAME 
РРРРАРРРРРРРРР2 
WWWWWWWWWWWWWYU | 
a 0011222222233 Е | 
PART т APPLIED 45 78160 ! Remarks 
NUMBER DATE ; 
КВСРЕРОН Г.) ¥ 








і] 
9831502040 | |9305- ||| 


73 METER ASM; TACHO 
(A) | 894423-0050 |С [9305-9908 | | 1 12¥-4000RPM 
(A) | 897240-3710 | |9909- 12v-4000RPM 
(В) | 583120-1311 | 19305- | 124-3200НРИ 


74 МЕТЕВ; OIL PRESSURE 
983140-1870 |А (9305-9906 
183140-0551 | |9907- 


275| HOURMETER 
183190-0600 | 19305- 


276] АММЕТЕН 
183130-0030 | |9305- 






























































P -302 


MEMO 


Р -303 


SWITCH AND RELAY; INSTRUMENT PANEL 


825A0150873 





P -304 


SWITCH AND RELAY; INSTRUMENT PANEL 8-25А 


FIG=NO, 


PART NAME 





DPPPPIPPPPPPPPPAPP РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР 
Н01АААААААААААААА. КККККККККККККККККККККК 
| ნ67VVVVVVMMIIMMIMIM CEEFFFG6GGHHHHHHHUJLLL 
1| APPLIED 0000 10000000 0011220111 00000113 00 
cl DATE 2233 1233445 2539231478 15589090 12 
U U ს ს 
H H H |H 
FGHTJKTWNOPORSTUVWXY 


Remarks 








SWITCH; IGNITION 
982710-0500 | [9305-9809 
982719-0460 | |9305- 
182310-0060 | A [9305-9610 FGH I JIKLMNO 
8944025000 | |9611- FGHIJKLMNO 
182310-0080 | 19305- 


RELAY; SAFETY 
897040-4160 [С [9305-9503 
182553-0400 | 19504- 
182553-0430 | |9904- 


RELAY; EMERGENCY 
582550-0192 | 9305-0110 
582550-0422 | (0111- 
897230-2260 | |9906- 


418:BARREL ASM; LK 

(в) | 982750-2840 | |9305- 
(А) | 182317-0020 | |9305- 
(В) | 182317-0070 | 19305- 


424 RELAY 
582550-0290 | |9305- 




















182316-0070 | А [9305-9610 DEIFGH I JKLMNO 
894402-4980 DEIFGH I JIKL MNO 















































P -305 











233 F 
901 


КИРО] 





SWITCH; IGNITION 
982710-0460 | 19305- 
982710-0500 | 19305- 
182310-0080 | |9305- 
182310-0060 |А [9305-9610 
894402-5000 | |9611- 


SWITCH; BATTERY 
182320-0010 | p=. | | 








RELAY; 

983420-2051 8305-9811 
5825500290 9712- 
897040-4160 |C [9305-9503 
182553-0400 8504- 





417|RELAY; EMERGENCY 
582550-0422 Баш | 











9305- 











oe 
9305- 


34/KEY; STARTER SW 


182316-0070 | A [9305-9610 
2944024980 


















































Р -306 


MEMO 


P -307 


ELECTRICAL CONTROL AND OTHER PARTS 


826A0150873 





Р -308 


PART NAME 





15|АСТЦАТОВ; ENG STOP 
581900-0200 | |9305- 


175! INDICATOR; GLOW PLUG 
582250-0082 | |9305- 











РРРР 
AAAAA | 
VVVVWWWWWWWW 
0000 0000000 
2283 1233445 
U U ს U 

H_H ня 


1 














РРРРР 
KKKKK 
EFFFG 
11229 
39231 





РРРРР 
KKKKK| 
GGGHH 
1119 
478 1 





РРРРР 
ККККК 
HHHHH 
00001 
56890 





РРРРР 
KKKKK 
JJLLLI 
13 00 
30 12 





OPORSITUVHX 














Р -309 


EE 268 | ELECTRICAL CONTROL AND OTHER PARTS 


PART NAME 
РРРРРРРРРРРРРРА 
A МА VI VI Ө V II 
| a 0011222222233 F 
PART T| APPLIED HT 7816025678901 Remarks 
NUMBER с DATE ¥ 
: FGHIJKLMNOPORS TUVWXY/ZABCDEFGH IUKLMNOPORS 





15 ACTUATOR; ENG STOP 
581900-0071 | 19305- || с | 


184/LAMP ASM; PILOT, RED 
982650-0531 | |9305- | 3} с Í HI 














12 САВЕ; ENG STOP ACTUATOR 
582848-0391 | |9305- ис 













































































Р -310 


NUMER | CAL 
INDEX 





NUMERICAL INDEX 


001254-3000 - 028680-8350 


PART NUMBER PAGE PART NUMBER PAGE PART NUMBER 


PART NUMBER 


001254-3000 
001258-3000 
001259-3000 
002213-0800 

0900 


002311-5200 
5200 
00241! -5200 
002667-1000 
1000 


010805-5380 
6380 
8350 
8350 
8350 


8400 
8400 
010806-0400 
0400 
0500 


0550 
0550 
0900 
0900 
010810-8500 


8500 
016806-0000 
020800-5100 

5100 

5120 


6120 
6120 


020801-0140 
0140 
0160 
0180 


0250 
4220 
020850-8120 
8120 
023801-0350 


PAGE 


028021-0300 
028050-6120 
6120 
6120 
6120 


6200 
8100 
8100 
8100 
8120 


8120 
8120 
8120 
8160 
8160 


8160 
8160 
8160 
8200 
8200 


8200 
8200 
8200 
8250 
8250 


8300 
8300 
8400 
8400 
8400 


8450 
8450 
8450 
8450 
8450 


8450 
028051-0120 
0120 
0450 
0450 


028056-0120 
028061-0250 
0250 
0400 
0400 


028080-6100 
6120 
6120 
6120 
6120 





028080-6120 
8120 
6120 
6120 
6200 


8100 
8100 
8100 
8120 
8120 


8120 
8120 
8120 
8140 
8160 


8160 
8160 
8160 
8160 
8160 


8160 
8160 
8160 
8160 
8200 


8200 
8200 
8200 
8200 
8200 


8250 
8250 
8300 
8300 
8400 


8400 
8450 
8450 
8450 
8450 


8450 
8450 
8450 
028081–0120 
0120 


0450 
0450 


028086-0120 
0120 
028091-0250 


87 028091-0250 
239 0400 
240 0400 
247 028650-6400 
154 6400 


8200 
8200 
8200 
8200 
8200 


8200 
8200 
8250 
8250 
8300 


8300 
8300 
8300 
8350 
8350 


8350 
8350 
8350 
8400 
8400 


028651-0200 
0200 
0250 
0250 
0250 





0300 
0350 
0350 
2400 
4250 


028660-8200 
8200 
028680-6400 
5400 
8200 


123 
126 
145 


86 


159 
162 
71 


PAGE 





NUMERICAL INDEX 


028680-8350 - 091110-5080 


PART NUMBER PAGE PART NUMBER PAGE PART NUMBER PAGE PART NUMBER PAGE 


028680-8350 050040-8140 050040-8320 050051-0450 
8350 8140 8320 2400 
8350 8140 8350 2450 
8350 8140 8350 050140-6180 
8400 8160 8400 6180 


8400 8160 8400 6450 
028681-0200 8160 8400 8000 
8160 8450 8000 

8160 8450 8000 

8160 8450 8000 


8160 8450 8000 
8160 8450 8160 
8180 8500 8160 
8180 8500 8180 
8120 8500 8180 


8180 8600 8200 
8180 50041-0180 8200 
8180 0180 8250 
8200 0200 8250 
8200 0200 8250 


028890-8200 8200 0200 8300 
8200 8200 0200 8300 
041010-8250 8200 0220 8450 
8250 8220 0220 8450 
8350 8220 0220 050141-0250 


8350 8220 0225 050151-2350 
8400 8220 0220 050540-6120 
8400 8220 0220 6120 
8450 8220 0220 6160 
8450 8220 0250 6160 


8500 8220 0250 6160 
044011-0250 0250 6160 
050040-6120 0250 8160 

6120 0280 8160 

6120 0280 3160 


6120 0300 8160 
6120 8250 
6120 8250 
6120 8400 
8120 050541-0200 





8120 0259 
6140 0250 
6140 0350 0300 
&160 0500 0350 
6160 0500 2300 





6160 0600 2300 
6160 0600 2300 
6160 2300 050640-8250 
6160 2300 8250 
6220 2300 081121-6120 


6280 2320 090301-4100 
8120 2320 091110-5080 
8140 050051-0200 5080 
8140 0250 5080 
8140 0450 5080 





091110-5080 - 509000-2270 


PART NUMBER PAGE PART NUMBER PAGE 


091110-5080 


091111-5080 
5080 
5080 


5080 
5080 
091180-2100 
091510-5050 
5050 


5080 
5080 
5080 
5080 
5080 


5080 
5080 
5080 
5080 
5100 


5100 
5100 
5100 
5100 
5100 


5100 
5120 
5120 
6100 
2080 


8080 
8120 
091610-5080 
5080 
5080 


5100 
5100 
5120 
6120 
091614-5080 


6080 
6080 
6100 
7080 
7080 


NUMERICAL INDEX 


091614-7080 
091805-5120 
092002-4160 
4160 
4160 


4160 
095235-5360 
109044-0711 

0711 

0721 


0730 
0730 
0730 
0751 
0751 


0751 
0751 
109600-0051 
0051 
0051 


0051 
109605-0500 
0500 
0800 
0800 


109623-0130 
0160 
0570 
0570 
2350 


2350 
1096300820 
0820 
0850 
0850 


1095750371 
0371 
1390 
1390 
1112820130 


0130 
1132008410 
113211-2110 
113212-1401 
113260-0470 


0470 
114219-2120 
115619-0010 

0030 

0240 


0340 
0820 
0820 
0900 
115622-0030 


PART NUMBER PAGE 


115629-0010 200 
0060 
115639-0030 
0080 
0880 


0880 
115713-0010 
115721-0230 
115722-0210 
115723-0200 


0400 
0410 
0480 
1460 
2120 


115725-0110 215 
6680 
115729-0010 211 
0020 212 
0060 200 


0060 218 
0060 219 
0150 222 
0380 222 
0550 218 


0850 224 
0860 224 
0870 223 
0890 222 
0900 222 


0910 222 
0930 226 
0980 220 
0990 220 
1010 215 


2360 220 
2930 220 
2940 217 
2950 217 
2960 218 


2970 218 
2980 218 
2990 218 
3010 220 
8910 212 


8920 212 
8930 212 
115759-0010 203 
0010 229 
0020 230 


0039 229 
115779-0400 218 
211 

212 

219 


PART NUMBER PAGE 


115779-5640 


123210-5840 


5980 
131329-0100 
0110 
181116-0450 
0450 


181118-0420 
181121-1750 
181129-0400 
2890 
5160 


6770 
181229-1140 
182310-0060 

0060 

9080 


0080 
182316-0070 
0070 
182317-0020 
0020 


0070 
0070 
182320-0010 
182410-0082 
0082 


182553-0400 
0400 
0430 
183127-0140 
183130-0030 


0039 
183140-0551 
0551 
183190-0600 
183538-0440 


183579-4920 
509000-0690 
0690 
0841 
0841 


0841 
0841 
096! 
0961 
1320 


1320 
2270 
2270 
2270 
2270 





509009-0530 
0530 
0540 
509030-0241 
0241 


0291 
0310 
0310 
0351 
0381 


0381 
509302-0020 
0020 
509360-0531 
8820 


8820 
509361-1410 
1410 
1670 
1670 


509356-0360 
509400-0250 
0420 
509409-0160 
0160 


509440-0050 
509503-0450 
0460 
0820 
0826 


509509-0090 
0090 
509563-3340 
509583-1090 
1090 


509585-0150 
0260 
0520 
509587-0010 
0010 


509600-0130 
0130 
0130 
0130 
509605-0050 


0050 
0050 
0050 
0050 
0050 


0050 
0192 
0192 
509623-0510 
0510 





NUMERICAL INDEX 


509623-0700 
509625—0790 

0790 
509630-0240 
509637-0150 


0150 
5096500200 
0211 
0211 
5096660100 


0100 
509675-0181 
0181 
0181 
0181 


0220 
0220 
0321 
0321 
0460 


509700-3420 
3420 
3480 
3480 
509704-0271 


0271 
5097090410 
0420 
5098000320 
0320 


0380 
0610 
0610 
0780 
0810 


0870 
509801-0010 
0010 
509814-0010 
0010 


511110-2072 
2072 
511129-0060 
0060 
0060 


0060 
511141-0691 
0691 
0721 
511150-1080 


1080 
511170-2401 
2401 
511179-0460 
0460 


511179-0520 
0520 
511230-1774 
1774 
511215-0362 


511279-0080 
0080 
0080 
0080 
0150 


0150 
0170 
6170 
0180 
0180 


511292-0150 
0180 
511299-0130 
0130 
511311-0282 


0282 
0461 
0461 
0470 
0470 


0672 
511312-0110 
0110 
0341 
511319-0570 


0570 
511321-0090 
0090 
0360 
0360 


0380 
9380 
0910 
0910 
511322-0180 


0180 
0180 
0190 
511327-0150 
0150 


511329-0040 
0040 
511341–0193 
0203 
1043 


511349-0371 
0371 
0381 
0381 
9113600722 


64 


58 
59 
65 
58 
239 


240 


PART NUMBER 


PAGE 





511360-1563 
1834 
3544 
511367-0040 
0040 


511369-0380 
0380 
0970 
511510-0211 
0211 


511530-0211 
0211 
511540-0211 
0211 
511610-0020 


0020 
511613-0010 
0010 
511631-0080 
0080 


0090 
0080 
511641-0080 
0080 
0090 


0090 
511643-0010 
0010 
511711–0260 
0260 


511715-0230 
0230 
511721-0160 
0160 
511740-0212 


0871 
1271 
1271 
1411 
511741-0101 


511749-0340 
0340 
0440 
0440 
511750-0021 


511760-0542 
0553 
0920 
1470 
1470 


511766-0381 
0381 
511771-0220 
0220 
0501 





PART NUMBER 


PAGE 


NUMERICAL INDEX 


PART NUMBER 


PAGE 





511771-1301 
1301 
1500 
1500 
511777-0540 


0540 
512121-0070 
0070 
512211-0090 
2090 


0170 
512230-0391 
0391 
512235-0090 
0090 


512251-0050 
0050 
512319-0010 
0080 
0080 


512330-0933 
0933 
1083 
1081 
1140 


1163 
1401 
1401 
1780 
1850 


2221 
512331-0502 
0502 
1481 
512333-0051 


512336-0101 
0101 
512370-2530 
512371-0901 
0901 


1220 
1730 
512511–0784 
0784 
512519-0021 


0021 
512521-0250 
0250 
512523-0231 
0231 


512524-0660 
0660 
0670 
0670 
512525-0130 


512525-0130 
0142 
0142 
512533-0130 
0130 


512535-0051 
0051 
512551-0282 
0282 
512552-0342 


0342 
512561-0110 
0110 
512562-0070 
0070 


512563-0160 
0160 
0170 
0170 
512565-0040 


0040 
5125699060 
0060 
512575-0160 
0160 


512611-0201 
0201 
0221 
0221 
513100-0613 


0513 
1263 
1263 
1404 
513141-0140 


0140 
513160-0930 
0930 
0070 
0070 


513161-0060 
0060 
513200-2183 


513210-0111 
0111 
513211-0241 
0241 
513212-0751 


0751 
0800 
513218-0200 
0210 
513311-0940 


PART NUMBER 


513311-1141 


513619-0221 
513631-0080 


0080 
513641-0434 
0434 
0453 
513642-0550 


0640 
0640 
0770 
513660-0040 
2861 


3041 
3081 
3081 
3150 
513671-0400 


0400 
0560 
0560 
0650 
1260 


1260 
1520 
1580 
1580 
513674-0390 


0390 
0822 
0822 
1090 
513713-0300 


513719-0470 
0470 
513721-0851 
513743-0050 
0050 


513/70-0211 
0221 
0221 
514111–0732 
0851 


1281 
1291 
2640 
514119-0130 
0130 


PAGE 


PART NUMBER PAGE 


514141-0721 
0721 
0930 
514145-0211 
514145-0180 


0180 
514210-1831 
1831 
3752 
3752 


514211-0200 
0200 
1121 
1121 
514212-0150 


0150 
0761 
0861 
0861 
514213-0110 


0110 
0190 
0190 
514215-0040 
0040 


0140 
0140 
0361 
514217-0040 
0040 


0119 
0110 
514219-0190 
0190 
0380 


0390 
0400 
0410 
514234-0420 
0420 


0450 
0660 
0660 
0670 
0670 


514239-0700 
0700 
514310-1962 
2420 
2420 


3601 
514313-0230 
0710 
514314-0251 
0480 





NUMERICAL INDEX 


514314-0810 - 5196790042 


PART NUMBER PART NUMBER PART NUMBER PAGE PART NUMBER PAGE 


91431 4-0810 515619-0010 515629-0210 515725-0460 
514319-0831 0020 0380 0490 
0840 0030 0380 0500 
1310 0040 0900 1220 
1340 0050 0900 515728-0001 





1418 0070 515631-0090 0090 

3190 0080 0090 0270 

3300 0090 515637-0020 0330 
514330-0690 9100 0050 

0680 0110 515639-0020 


514331-0041 0120 0020 
0060 0130 515643-0020 
0160 0150 0090 
514332-0350 0250 515544-0050 
0350 0260 515711-0010 





514333-6410 0270 0020 
0410 0340 515712-0120 
514334-0360 0350 0130 
0780 9360 0130 
514335-0060 0370 515713–0100 


515300-0391 0380 0110 
0391 0380 0120 
515311–0060 0396 0130 
0969 0390 515/717-0060 
5153340030 0410 0100 515740-0720 


0030 515719-0080 515749-0070 
515341-0020 0109 
0020 р 0110 
515343-0020 0110 
0020 0130 


515411-0920 0140 
2161 0190 
2161 0200 
2171 0239 
2171 0330 515751-090120 


2181 515720-1401 515754-0010 
2181 1480 515759-0270 
2192 2599 515781–0020 
2192 5157210040 0020 
2231 515621-0170 0080 515789-0210 


515625-0010 0220 9210 
515629-0050 0320 519310-0152 
0150 0350 0152 
0150 515722-0020 519311-0011 
0160 515723-0120 0011 


0160 0820 0021 

515419-0070 0170 0880 0021 
0131 0170 1180 519312-0010 
515543-0020 0180 1200 0010 
0020 0180 2120 519619-0310 





515601-0253 0190 515725-0100 0330 
1432 0190 0160 0490 
515611-0440 0200 0179 519679-0020 
0460 0200 0330 0030 
515612-0120 0210 0420 0042 





519711-0011 - 589214-0920 


PART NUMBER 


NUMERICAL INDEX 


PART NUMBER 





519711-0011 
0750 
0850 
0852 
0852 


0941 
0941 
0950 
1160 
519732-0142 


0142 
519781-0070 
0070 
522140-0360 
526333-0010 


531220-0230 
0230 
531240-0370 
0370 
581100-0801 


1292 
1664 
1664 
581111-0100 
581112-0100 


0200 
0310 
581113-0170 
0340 
0360 


0530 
0570 
581114-0190 
581115-0180 
0320 


0540 
581118-0150 
0160 
D210 
0310 


0320 
0400 
581117-0060 
9120 
0150 


0180 
0210 
0220 
581118-0020 
0200 


0210 
581119-0010 
0910 
0080 
0120 


581119-0120 
0130 
0150 
0250 
581121-0180 


0210 
0270 
0290 
0400 
581122-0270 


581123-0070 
0100 
0110 
0280 
581124-0010 


0031 
581127-0130 
0170 
0270 
581128-0280 


0330 
581129-0030 


1050 
1110 
1130 


1140 
1150 
1160 
1180 
1710 


1720 
1730 
1740 
2060 
2100 


2110 
2630 
2640 
81151-0290 
0380 


0401 
0581 
581159-0040 
581200-1641 
1641 


PAGE 


PART NUMBER PAGE PART NUMBER PAGE 


581200-3350 


581211-0090 
0580 


0600 
581213-0430 
0520 
581214-0010 
0460 


0470 
1230 
1240 
1310 
1320 


5812150010 
0400 
0460 
581217-0070 
581219-0090 


581221-0100 


0630 
0650 
581222-0140 
0390 
0760 


0850 
581223-0040 
581229-0290 

0730 

0740 


0750 
0760 
0770 
0880 
1650 


1660 
1820 
1830 
5812510160 
5812620050 


5812700040 
581410-0404 
0404 
581900-0071 
0200 


582250-0082 
582410-0122 
0122 
0160 
0160 


162 582410-0362 
159 58245001 30 
162 0150 
190 582550-0192 
190 0290 


190 0290 
189 0422 
189 0422 
188 582650-0930 
188 0930 


189 582659-0440 
188 582848-0391 
189 583120-1311 
188 583539-0240 
189 587310-3730 


188 587810-0390 
191 1392 
188 1392 
188 1402 
189 1862 





188 1862 
188 9407 
190 9407 
190 587811-3284 
188 3284 


188 3404 
188 5425 
190 587812-2131 
190 7131 
190 7933 


190 7933 
190 7943 
189 7943 
192 7952 
188 7965 


191 7983 
191 587813-0191 
191 4853 
191 4864 
190 9901 


190 9910 
190 587814-5B10 
190 5810 
181 5820 
189 5820 


5830 
5830 
5840 
5840 
5850 


5860 
5870 
5880 
589214-0920 
0920 





PART NUMBER 


589221-1101 
589331-2010 
589380-0011 
589385-1191 
894100-1890 


2910 
2910 
894109-7630 
894110-5600 
5600 


894111-6580 
6590 
5600 
5610 
6620 


6630 
6640 
6650 
7501 
7501 


894114-5150 
5150 
7270 
7270 
894115-5690 


894116-4350 
294119-5300 
5300 
8833 
8833 


894121-1780 

6200 
894125-9070 
394126-9991 
894128-8541 


8541 
9280 
894130-3930 
3940 
894131-1300 


8941 32-6650 


894 134-780} 
894136-7020 
894137-5330 


5330 
7130 
7140 
7140 
7170 








NUMERICAL INDEX 


894140-1020 
1601 
4310 
894142-1920 


1920 
2080 
2080 
2620 
894143-4771 


4771 
4790 
4790 
894144-3010 
3024 


3024 
4123 
4123 
5880 
5880 


894147-4970 
894148-7480 
7490 
894149-0910 
0920 


0920 
0931 
0931 
0941 
0941 


2500 
894151-2890 
7440 
7440 
7451 


7451 
894152-1120 


894153-4430 
4430 
894155-8152 


894156-4540 
4540 
5890 
5920 
5930 





894156-5870 
6010 
6400 
894159-1500 
1500 


1510 
1510 
894163-1740 
1740 
1750 


1750 
394165-8910 
8910 
8920 
8930 


8940 
894166-5820 
5820 
894157-4060 
4250 


4270 
4280 
4300 
4330 
4340 


4350 
7270 
7492 
7501 
8820 


8830 
8840 
8840 
8850 
8850 


8860 
9400 
894169-5280 
894170-2140 
894171-1090 


1100 
1850 
894173-8480 
894174-8240 
8280 


894175-4092 

4092 
894176-1790 
894177-1893 
894178-8430 


894200-83 


12 
12 
10 


894202-58 
5810 
894205-9861 


589221-1101 - 894227-5190 


PART NUMBER 


894205-9871 
9871 
9871 
894206-1720 
1730 


1740 
1750 
1760 
1770 
1780 


1840 
1860 
1870 
1880 
2100 


894207-1920 
894218-0390 
894221-4110 
894223-9740 

9780 


894226-5540 
5650 
894227-3360 


3360 
3371 
4750 
4770 
4780 


4780 
4800 
4810 
4830 
4840 


4850 
4860 
4870 
4880 
4890 


4910 
4910 
4930 
4950 
4950 


4960 
4570 
4980 
4990 
5140 





5150 
5161 
5170 
5180 
5190 


РАБЕ 








NUMERICAL INDEX 


894227-5200 - 894367-9560 


PART NUMBER PAGE PART NUMBER PAGE PART NUMBER PAGE PART NUMBER PAGE 


894227-5200 894227-5760 894238-5700 894316-2770 219 
5210 5719 6690 235 
5220 5710 894317-2581 86 
5230 5710 3221 87 
5240 6100 894318-5210 108 


5250 9240 894319-7004 13 
5270 894239-3730 894320-4821 263 
5280 894242-0340 4831 263 
5290 0340 4840 254 
5300 0340 4850 253 


5310 0640 4860 264 
5320 0710 4870 263 
5330 2750 894321-1880 226 
5340 2840 1710 235 
5350 9670 3471 58 


5360 894243-2520 8380 60 
5370 894244-8290 894322-7050 217 
5380 6100 894247-0290 894323-7460 113 
5390 6110 3551 7470 75 
5400 6120 3551 894328-6040 


5410 6130 7160 
5420 6360 7220 
5430 6370 894248-0020 894329-5510 
5440 6380 1610 7451 
5450 6390 894249-3171 7461 


5460 6400 894331-5510 
5470 6410 894334-8550 
5480 6420 894250-3100 8550 
5490 6430 5141 8890 
5500 8440 5141 894336-2920 


5510 6450 7273 9440 
5520 6470 7273 884337-3460 
5530 5480 894254-5960 7800 
5540 6620 5960 894340-5970 
5550 6710 7881 894341-6780 


5560 884228-4030 7681 9780 
5570 4360 834257-6700 894343-2170 
5580 4370 894311-6000 2170 
5590 4480 6000 3400 
5600 4490 8140 4090 


5610 4500 8140 894362-2020 
5620 5450 894312-5760 2020 
5630 894229-1570 894313-2760 3050 
5640 1640 2760 3050 
5650 2691 894314-2970 894365-1280 


5660 894231-1230 894315-4950 1280 
5670 1240 4950 6742 
5680 1250 894316-2620 6742 
5690 1260 2630 6901 
5700 894236-5870 2640 6901 


5710 5870 2680 894367-2923 
5720 894237-7270 2660 2934 
5730 894238-5690 2740 2940 
5740 5590 2750 2940 
5750 5690 2760 9560 





Р -10 


NUMERICAL INDEX 


894367-9570 - 894462-8720 


PART NUMBER PART NUMBER PART NUMBER PAGE PART NUMBER PAGE 


894367-9570 894405-4710 894422-7371 894438-3650 177 
894368-2340 894408-0791 894423-0050 894440-2810 205 
2340 0791 0050 884443-5570 141 
894369-2993 5170 8010 894445-5581 62 
3070 5190 894425-2980 558) 67 











894371-0520 5200 2980 7490 121 
5560 5210 4500 894446-7520 178 
7120 5220 894426-0471 9294 
894372-4990 5230 0490 894447-5701 
5000 5240 894427-8510 5701 


5010 5250 894428-6420 8944480390 
5020 5260 6431 8944529040 
5180 5270 6452 9040 
8943732470 5280 8680 894453-2120 
894376-8300 5290 8690 3411 


8300 5300 8700 3411 
8630 5310 8710 342! 
8630 5320 8720 3421 
894377-2380 5330 8730 3440 
2380 5340 8740 3440 








2400 5350 8750 3631 
2450 5370 8760 5200 
2460 5420 8770 5200 
3550 894410-3440 8780 7460 
3550 3450 8790 894454-8321 


894381-1610 894412-7053 8800 8321 
894 386-5960 894414-7963 8810 8520 
894389-2340 7963 8820 8520 
8311 894429-4210 894455-1380 
8311 4210 894456-5380 


894415-1560 4890 894457-5170 
894416-3770 894430-0820 894460-2182 
894419-5310 9291 2182 
5320 9291 2190 
5331 9301 2190 


5340 9301 2200 
6021 94433-1651 2200 
6021 2040 2980 
7291 2050 3010 
7291 2060 3020 





894420-0251 2070 3560 
2080 3560 
2090 6480 
2140 6480 
894422-3260 2150 894462-1372 


3260 2160 6110 

3531 2170 6110 

894404-3500 3531 2220 8500 
3500 3541 6450 8640 
894405-4642 3541 7600 8650 


4642 3551 9910 8670 
4650 3551 9910 8680 
4650 3561 94436-0760 8700 
4700 3561 894437-2421 8710 
470 5211 2421 8720 





NUMERICAL INDEX 


894462-8730 - 897144-3620 


PART NUMBER PAGE PART NUMBER PAGE PART NUMBER PAGE PART NUMBER PAGE 


894462-8730 894481-8401 897045 3220 897112-8790 
8740 8401 3281 8800 
8750 884482-2761 3281 8810 
8780 894483-8940 3600 9540 
8770 8941 3600 9570 


8780 897014–3130 897048-8340 897113-7410 
8790 3140 897049-7080 7410 
8800 897015-5151 8970622380 7420 
8810 5151 2400 7421 
8820 897018-9362 2410 7421 


8830 897022-8101 3690 7421 
8840 8101 897063-1650 7430 
8850 897023-3601 1660 7430 
8860 3601 4003 7441 
894468-1302 3021 4370 7441 


2440 3621 897065 9841 7451 
2440 9570 9841 7451 
5611 897024-2380 887069-4001 897117-2571 
894469-8660 2390 7861 5940 
8790 2400 8061 897118-6981 


8790 6070 8071 6981 
8820 6070 8071 897119-1630 
8820 897027-4292 897078-6490 1870 
8870 6011 9241 1870 
8870 6011 9241 3440 


8920 7051 897081-4360 897120-3070 
2920 897028-5950 4360 3070 
8970 6962 4370 897122-0630 
8970 6973 897083-1930 897124-4040 
894470-5482 6980 1940 4050 


5502 6990 1950 897125-6000 
5511 7000 1960 897127-0490 
5531 897029-7490 7220 0490 
5531 9880 7220 897128-4691 
5561 897036-5501 897084-3470 8500 


5574 5501 897086-2921 897129-9371 
5582 | 7714 2921 897132-9080 
5592 897038-7840 897088-6970 8971354970 
5820 7840 7070 897136-4120 
894471-4420 7850 7080 4130 


4430 7850 897089-9380 4140 
894472-0670 897039-1980 9410 4171 
0680 8970404160 897094-7291 6811 
0690 4160 897095-6130 6821 
0700 5010 6131 6831 


0710 897042-6820 897105-7900 8971 38-0471 
0720 9972 897106--3590 897142-9030 
894473-1180 897043-9250 897109-5152 897144-3550 
1200 897044-1100 897112-8652 3560 
1280 1100 8690 3570 


1290 1110 8700 3580 
1350 1110 8710 3590 
894476-1700 1120 8720 3600 
894479-4360 1120 8730 3610 
894480-6330 897045-3220 8750 3620 





P -12 


NUMERICAL INDEX 


897144-3630 - 908030-7160 


PART NUMBER PAGE PART NUMBER PAGE PART NUMBER PAGE PART NUMBER PAGE 


8971443630 897176-B960 897213-4750 900090-6770 
3640 8970 4770 900097-5270 
3650 8970 4780 5350 
3560 8980 9390 90081 3-0230 
3670 8980 897214-3650 901045-6320 


3680 8990 #97218-4480 901046-0500 
3690 8990 9560 9010658550 
3700 9000 897219524) 8550 
3710 9000 7320 901066-0400 
3720 9010 897220-7400 301900-6140 


3730 3010 89722947211 6140 
3740 9020 4711 6160 
3750 8020 897230-2260 6160 
3760 9030 897232-2490 8180 
3770 9030 2490 8350 


3780 897179-6700 897237-5320 8350 
3790 8710 5320 901910-6180 
3800 8541 897240-3710 902060-8180 
3810 8541 3710 8180 
3820 8550 89/247-2200 902061-0250 





3830 8550 897249-5450 0320 
3840 897180-5560 897262 9690 0320 
3850 5560 897300-3320 0350 
3860 897183-4540 897307-6740 203090-6160 
3870 897189-3600 6740 6160 





3880 3610 897311-9761 8160 
3890 3620 897316-8950 8160 
3900 3630 8950 9034 70-6250 
3910 3640 897330-0010 6250 
897145-8120 3650 897332-3260 904100-8200 


89/145-1390 3860 89/351-4510 8300 
1400 3670 4510 8300 
1410 3680 897357-3390 3480 
1420 3690 897369-8720 904101-0300 
897147-0340 3200 897373-6150 0300 


897163-1720 3710 6150 904110-3250 
897166-0300 3720 897379-8050 8250 
0300 3730 8050 8350 
887167-2652 3740 8060 8350 
2652 897190-3780 8970 8400 


897169-0151 897191-2820 8070 8400 
0151 897201–2840 897380-4990 8450 
837170-3590 2840 4990 8450 
3590 897211-2730 5000 8500 
897172-5491 897212-5000 5010 804411-0250 





5491 5020 5010 0250 
8971752640 5030 8973837400 906000-81 20 
8640 5060 7400 906023-.6250 
897176-5960 5080 900006-2970 905520-4120 
5960 5100 2070 4120 


5970 897/213-4700 900030-3080 286 908000-7180 
5970 4720 9000901810 7180 
8640 4730 1820 188 908011-0500 
8650 4740 2290 224 908030-7160 
8950 4750 8600 48 7160 





P -13 


NUMERICAL INDEX 


908030-7180 - 9095714160 
PART NUMBER 


908030-7180 909111-4080 909150-5100 909164-5100 
7300 5080 5100 6050 
7430 5080 5100 6060 
7430 909150-5050 5100 6080 
908111-6120 5050 5100 6080 


8120 5050 5100 6100 
908150-6160 5050 5100 6100 
6160 5050 5120 7080 
908151-0240 5050 5120 7080 
0240 5050 5120 7080 


0400 5120 7080 
0400 5120 7980 
2280 5120 7080 
908160-3160 5140 7080 
908161-0320 5140 909180-0190 


0320 6080 0190 
2200 6080 909185-4040 
2200 6100 4120 
908223-61 70 6100 4150 
908400-5070 6100 909202-3080 


5070 6100 3080 
909031-0100 8080 3100 
0109 8080 909204-5170 
0100 8080 5170 
$091 10-4060 8080 909220-6050 
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